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PART III 
Stores Purchase 


Agriculture Department 

e- TENDER NOTICE 


Date and time of opening of e- Tender : 

1. Technical Bid — 19 -2-2016 , 11 a.m . 

2. Financial Bid — 25-2-2016 , 11 a.m . 
Cost of e- Tender (online submission ) — 1,500 + VAT 

@ 5 % ( 75) = ` 1,575. 


Date up to which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31-6 - 2016 . 


E . M . D . — 2 . 5 % of PAC subject to maximum of 
50 ,000 through online payment. 


No. TV (2 ) 47405/2015 . 

25th January 2016 . 
e - Tenders in two cover system are invited from 
competent persons/ firms for the preparation of 
documentary on " Initiatives of ATMA, ATMA PLUS and 
LEADS in promoting organic agriculture and safe 
to eat” agricultural production in the state . The 
tender is to be submitted as e - tenders through 
https :// etenders.kerala .gov.in . 

Tender ID - 2016 _ AGRI_63366 _ 1 

Tender No . with PAC — TV (2 ) 47405/15/e-tender/2015/ 
preparation of documentary — 8 to 10 Lakhs. 

Document sale start date1 -2 - 2016 , 10 a.m . 
Document sale end date - 15 -2 -2016 , 3 p .m . 
Bid submission start date - 1-2-2016 . 

Last date and time of receipt of e- Tender — 15 -2-2016 
5 p .m . 


Security Deposit — 5 % of total contract amount 
inclusive of E.M . D . 


Period of Supply — within 90 days of receipt of 
supply order . 


Directorate of Agriculture, 
Vikas Bhavan , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
For Director of Agriculture. 
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Animal Husbandry Department 

e- TENDER NOTICES 


( 1 ) 


[No. 10 /2015-16] 


No. A -61 /2016 /ADCP/SN . 


18th January 2016 . 


Online tenders are invited from the manufacturers /authorized dealers or suppliers under “ Two Cover System ” for the 
supply of Cold Cabinets and Refrigerators for the implementation of ASCAD - Kerala for the year 2015 - 16 . 
First Cover (Cover A - Technical) should have following enclosures : 

1. Specification of item without rates and list of institutions where supply has been effected . 
2. The item should be quoted by the manufacturers / authorized dealers or suppliers, if not the manufacturers 

authorization letter should be produced . 
3. Original brochures with specifications. 
4. Copy of ISO or equivalent Certificate if any. 
5 . All documents furnished should be attested by Gazetted Officer or Notary . 
6 . An affidavit in Stamp Paper worth ` 100 notorized by a Notary, where the person making affidavit is a residing or 

of Thiruvananthapuram signed by the responsible person (Managing Director or Authorized Supplier/Dealer ) 

specifying his status, age , residential address. 
7 . A declaration of the manufacturers/authorized dealers or suppliers making the supply of the materials to the effect 

that the supply of the materials will be done within 30 days from the date of receipt of the supply order. 


Second Cover (Cover B - Financial) will have the following enclosures : 


1. Rate should be quoted as basic price, rate of tax and total amount. 
2. Original tender form duly signed by authorized signatory . 
3. Preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth 200 . 


4. EMD ( 1 % of the total cost of item quoted ). 


Cover A and B will be opened as per given below . Cover B of those tenderers who satisfy the above conditions in 
Cover A will only be opened . Intending tenderers may log on to the e -procurement Website www .etenders.kerala .gov.in . 
The tenderers whose cover opened should produce on demand , the original documents specified in Cover “ A ” for 
verification . 


Price of tender form (Original) · 19 ,800 + VAT @ 5 % 

19,800 + 990 = ` 20,790 


Bid submission start date — 18 - 1- 2016 , 4 p . m . 


Bid submission end date — 16 - 2 -2016 , 12 Noon 


Date and time of opening of Cover A — 19 - 2- 2016 , 2 p .m . 


Date and time of publishing list of tenders eligible for opening their Cover B – Will be notified as and when TAC 
completes scrutiny of technical bid . 


Date and time of opening of Cover B — will be informed later 


Date upto which the rates are to be firm for acceptance — 6 months 


Designation and Address of the Officer to whom the tenders are to be submitted Project Co -ordinator, Animal 
Disease Control Project, T. C . 13 /2127 - 2128 , Kannamoola , Medical College P. O ., Thiruvananthapuram , 
Phone No. 0471- 2556151, 0471 -3256288 
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Specification 
(1) Upright Cold Cabinet (-20° To - 40° C DEEP FREEZER ) 28 Nos . 
(The equipment should work in ambient temperature of Kerala State ie ., 25 to 32 degree Celsius) 

• Capacity : 500 Ltrs or More 
• Double Door design with independent lock , and outer door should have double sealing strip ( Two gasket to 

maintain the Cabinet Temperature efficiently) 

The system should have individual drawer type rack for convenient operation . 
• Temp Range should be -20°C to - 40°C with a facility of shelf evaporator for rapid cooling. 
• Temperature Controlled by Micro computer controlled Temperature controller system to control the start and 

stop of the compressor 
• The system should provide with test hole for conveniently check the interior temperature 

Should have High Density Polyurethane Insulation more than 100mm 
The system should include Multiple malfunction alarms such as High /Low Temp alarms, Power failure alarms, 
Sensor error alarms, Low battery alarms, High ambient Temperature alarm , Voltage out of Limit alarm 

All alarm should be in 2 modes such as Buzzer sound alarm and indicator Flash Alarms 
• System should equipped with Battery for important Alarm and Display 

System should be supported with Remote alarm Terminal in the Machine compartment, the alarm 
signal should have output by a Terminal with a bearing Capacity of DC 30V , 2A 

System should supplied with suitable UPS with 2 hrs backup 
• Should have Heating device to prevent Frosting 

• The System should be CE certified 
(2) Refrigerator — 97 Nos . 

Refrigerators available in the Market having service centers in all districts of Kerala from ISO certified 
companies 
Single door, top freezer refrigerator 
Capacity — 200 liter or above 
Direct cool 
Minimum 4 star energy rating 
2 number refrigerator shelf 
Toughened glass shelves 
Should be supplied with suitable stabilizer 
Comprehensive warranty of minimum 1 year and minimum 5 years on the Compressor 


SPECIAL CONDITIONS 


1. 


The rates quoted should be inclusive of all taxes and should be in Indian currency . 


2 . 
3 . 


The Security Deposit will be released only after guarantee period . 
The rates should be for delivery f.o .r. at 14 Districts 


4. Ex -godown rates f.o .r. stations of despatch rates offered by the firms are not acceptable and such tenders 

will be summarily rejected . 
5. The firm registerd with SPD , Kerala Small Scale Industries sponsored by NSIC , New Delhi should produce a 

copy of their current registration certificate along with tenders for exempting EMD . 
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6. The quantities specified in the schedule are only approximate and they may vary according to actual need . 
7. Payment will be made only after satisfactory completion of the supply. 
8 . The Project Co -ordinator, Animal Disease Control Project reserves all rights to cancel the tender without assigning 

any reason thereof . 
9 . The Project Co -ordinator on his authority has the right to inspect the manufacturing Unit . 
10 . The only jurisdiction for any dispute regarding this purchase will be at Thiruvananthapuram . 
11 . The photocopies of the documents produced along with the tender should be attested by 

a Gazetted Officer/Notary . 
12. If the date scheduled for opening of tender is declared as holiday, tenders will be opened on the next working day 

at the same time. 
13. Manufacturers /authorized dealers or suppliers making the supply of the item should supply within 30 days from 

the date of receipt of the supply order. 
14 . Name of officer to be contacted and place to which the items are to be supplied will be mentioned in the 

supply order. 
15. The Project Co -ordinator , Animal Disease Control Project reserves the right to delete or waive any of the above 

special conditions . 


(2 ) 


[No. 12 /2015 -16 ] 
No. A -89 /2016 /ADCP /SN . 

18th January 2016 . 
Online tenders are invited from the manufacturers/authorized dealers or suppliers under “ Two Cover System ” for the 
supply of 1000 Numbers of PPE kit for the implementation of ASCAD -Kerala for the year 2015 - 16 . 
First Cover (Cover A - Technical) should have following enclosures : 

1. Specification of item without rates and list of institutions where supply has been effected. 
2. The item should be quoted by the manufacturers/authorized dealers or suppliers . If not the manufacturer 

authorization letter should be produced . 
3. Original brochures with specifications. 
4 . Copy of ISO or equivalent Certificate if any. 
5 . All documents furnished should be attested by Gazetted officer or Notary. 
6 . An affidavit in Stamp Paper worth ` 100 notorized by a Notary where the person making the affidavit is a residing 

or of Thiruvananthapuram signed by the responsible person (Managing Director or Authorized supplier /Dealer ) 

specifying his status, age, residential address. 
7. A declaration of the manufacturers/authorized dealers or suppliers making the supply of the materials to the effect 

that the supply of the materials will be done within 20 days from the date of receipt of the supply order. 
8. Samples of the products should be furnished to the office before the date of opening of Cover A . 


Second Cover (Cover B - Financial) will have the following enclosures : 

1. Rate should be quoted as basic price, rate of tax and total amount. 
2 . Original tender form duly signed by authorized signatory . 
3. Preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
4 . EMD (1 % of the total cost of item quoted ). 

Cover A and B will be opened as per the Schedule given below . Cover B of those tenderers who satisfy the above 
conditions in Cover A will only be opened . Intending tenderers may log on to the e -procurement Website 
www .etenders.kerala .gov.in . Intending tenderers may sent the exact amount towards the cost of tender form online . Late 
tenders will not be considered under any circumstances. The tenderers whose cover “ B ” is opened should produce on 
demand , the original documents specified in Cover “ A ” for verification . 
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Price of tender form (Original) 1,000 + VAT @ 5 % 

( 1,000 + " 50 = 1,050 ). 
Bid submission start date — 18 -1 -2016 , 4 p . m . 
Bid submission end date — 15-2-2016, 4 p.m . 
Date and time of opening of Cover A — 19- 2-2016 , 12 noon . 
Date and time of publishing list of tenders eligible for opening their Cover B — Will be notified as and when 

TAC completes scrutiny of technical bid . 
Date and time of opening of Cover B — will be informed later. 
Date upto which the rates are to be firm for acceptance — 6 Months. 
Designation and Address of the Officer to whom the tenders are to be submitted Project Co -ordinator, Animal 
Disease Control Project, T. C . 13 /2127 -2128 , Kannamoola , Medical College P. O ., Thiruvananthapuram 
Ph . No. 0471 -2556151, 0471 - 3256288 


Specification 


ci 


i 


1. A . Components of Kit for direct “Dangri 

Disposable , free size , full sleeves, made up of 
handlers . 

non woven fabric (spun bonded , poly 
propylene material not less than 90 GSM ) , 
cuff with elastics , zipper in front, hood 

attached covering sides of face and neck . 
House gloves 

Disposable , ISI mark , size - 10 Nos. 
Shoe cover 

Disposable , made up of polyester woven 
fabric with protective rubber coating preferably 
Tetoron , with thick padded foot base and can 

be used under field condition. 
Face Mask 

Face Mask with Hepa filter (N95 ). 
Disposable protective Disposable, with clear Glasses , zero power, 
Glasses 

eye fitting and elastic band holder. 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The rate quoted should be inclusive of all taxes and should be in Indian currency. 
2 . The Security Deposit will be released only after guarantee period . 
3. The Rates should be for Delivery f.o .r. at 14 Districts. 
4 . Ex - godown rates and f.o .r. stations of despatch rates offered by the firms are not acceptable and such tenders 

will be summarily rejected . 
5. The firm registerd with SPD , Kerala Small Scale Industries sponsored by NSIC , New Delhi should produce a copy 

of their current registration certificate along with tenders for exempting EMD . 
6 . The quantities specified in the schedule are only approximate and they may vary according to actual need . 
7. Payment will be made only after satisfactory completion of the supply . 
8. The Project Co - ordinator, Animal Disease Control Project reserves all rights to cancel the tender without assigning 

any reason thereof. 
9. The Project Co -ordinator on his authority has the right to inspect the manufacturing Unit. 
10. The only jurisdiction for any dispute regarding this purchase will be at Thiruvananthapuram . 
11 . The photocopies of the documents produced along with the tender should be attested by 

a Gazetted Officer/Notary. 
If the date scheduled for opening of tender is declared as holiday, tenders will be opened on the next working day 
at the same time. 
Name of officer to be contacted and place to which the items are to be supplied will be mentioned in the 

supply order. 
14 . The Project Co - ordinator, Animal Disease Control Project reserves the right to delete or waive any of the above 

special conditions. 
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( 3) 


[No. 13/2015 - 16 ] 
No. A -63/2016 /ADCP /SN . 

19th January 2016 
Online tenders are invited from the manufacturers under “ Two Cover System ” for the purchase of 3300000 Numbers 
of Fenbendazole 1.5gm Bolus for the implementation of ASCAD- Kerala for the year 2015- 16 . 
First Cover (Cover A - Technical) should have following enclosures : 

1. Specification of the item without rates. 
2 . GMP Certificate in accordance with (1 ) “ Revised schedule M of Drugs and Cosmetics Rules 1945 ” (Current GMP) 

or (2 ) WHO GMP Certificate. Only these certificates will be accepted . 
Certificate from Licensing Authority /Drugs Controller to prove minimum 3 years of market standing of the 
product in Kerala . 
Attested copy of license or certificate of renewal and the list of drugs approved by the respective licensing 
authority. Tenderer should be original manufacturers of the quoted item . Items manufactured on loan license 

or purchased from other sources will not be accepted , except for imported items. 
5. Current Non - Conviction Certificate of the firm from the Drugs Controller. 

Latest Annual Accounts of statement audited by a Chartered Accountant. 
Sales Tax Clearance certificate from concerned authorities . 
Attested (all pages ) copy of Memorandum and Articles of Association or Partnership deed with the latest Board 

of Directors/Partners with their age & residential address. 
9 . An affidavit in stamp paper worth 100 notorized by a Notary Public of either the place where the person 

making the affidavit is residing or of Thiruvananthapuram signed by the responsible person of the firm (Managing 
Director/Director) specifying his status, age , residential address as well as his responsibility in the conduct of the 

business for the firm in the state . 
10. Copy of the ISO certification , if any. 
11. All documents furnished should be attested by a Notary . 
12. Working reference standard and approved method of analysis of the product. 
13. A declaration of the supplier /manfacturer making the supply of the materials to the effect that the supply of the 

materials will be done within 20 days from the date of receipt of the supply order. 
Second Cover (Cover B - Financial) will have the following enclosures : 

1. Rate should be quoted as basic price , rate of tax and total amount. 
2. Tender form duly signed by authorized signatory. 
3. Preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
4 . EMD (As specified in the e -tender ) 

Cover A and B will be opened as per the Schedule given below . Cover B of those tenderers who satisfy the above 
conditions in Cover A will only be opened . Intending tenderers may log on to the e - procurement website 
www .etenders.kerala.gov. in . The tenders whose cover “ B ” is opened should produce on demand , the original documents 
specified in cover “ A ” for verification . 
Price of tender form (Original)— * 25,000 + VAT @ 5 % 

* 25 ,000 + 1,250 = " 26 ,250 
Bid submission start date — 19 -1-2016 , 4 p . m . 
Bid submission end date — 15 -2-2016 , 12 noon 
Date and time of opening of Cover A — 18 - 2- 2016 , 12 noon 
Date and time of publishing list of tenders eligible for opening their Cover B – Will be notified as and when TAC 
completes scrutiny of technical bid . 
Date and time of opening of Cover B — will be informed later . 
Date upto which the rates are to be firm for acceptance — 6 months . 
Designation and Address of the Officer to whom the tenders are to be submitted — Project Co-ordinator, Animal 
Disease Control Project, T . C . 13/2127 -2128, Kannamoola , Medical College P . O ., Thiruvananthapuram 
Ph . No. 0471 -2556151, 0471 -3256288 . 


350 


16th FEB. 2016 ] 


STORES PURCHASE 


293 


Specification 


Fenbendazole bolus BP /IP 1.5 gm each tab should contain Fenbendazole 1.5 gm BP /IP - Thirty three lakh numbers 
(firms quoting for this product should produce Working reference standard and approved method of Analysis of the 
product & samples of the product (min . 3 Nos.) should be submitted before the bid opening date. 

SPECIAL CONDITIONS 


1. The rates quoted should be inclusive of all taxes and should be in Indian currency. 
2 . The Security Deposit will be released only after guarantee period . 
3. The Rates should be for Delivery f.o.r. at 14 Districts . 
4 . Ex - godown rates f.o.r. stations of despatch rates offered by the firms are not acceptable and such tenders 

will be summarily rejected . 
5. The firm registerd with SPD , Kerala Small Scale Industries sponsored by NSIC , New Delhi should produce a copy 

of their current registration certificate along with tenders for exempting EMD . 
6. The quantities specified in the schedule are only approximate and they may vary accordingly to actual need 
7 . Payment will be made only after satisfactory completion of the supply. 

The Project Co - ordinator, Animal Disease Control Project reserves all rights to cancel the tender without assigning 

any reason thereof . 
9. The Project Co -ordinator on his authority has the right to inspect the manufacturing Unit . 
10 . The only jurisdiction for any dispute regarding this purchase will be at Thiruvananthapuram . 
11. The photocopies of the documents produced along with the tender should be attested by 

a Gazetted Officer/Notary . 
12. If the date scheduled for opening of tender is declared as holiday tenders will be opened on the next working day 

at the same time. 


13 . 


Name of officer to be contacted and place to which the items are to be supply will be mentioned in the 
supply order. 


14 . 


The Project Co -ordinator, Animal Disease Control Project reserves the right to delete or waive any of the above 
special conditions. 


[No . 14 /2015 - 16 ] 


No. A -62/2016 / ADCP/ SN . 

20th January 2016 
Online tenders are invited from the manufactures/ authorized dealers or suppliers under “ Two Cover System ” for the 
supply of Cool Pail , Screw Capped Micro Tubes, Serum Separation Tubes and Steril Swabs for the implementation of 
ASCAD -Kerala for the year 2015 - 16 . 


First Cover (Cover A - Technical) should have following enclosures : 


1. Specification of item without rate and list of institutions where supply has been effected . 
2 . The item should be quoted by the manufacturers/ authorized dealers or suppliers . If not the manufacturers 

authorization letter should be produced. 
3 . Copy of ISO or equivalent certificate if any. 
4 . All documents furnished should be attested by Gazetted Officer or Notary . 
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5 . An affidavit in Stamp Paper worth 100 notorized by a Notary where the person making the affidavit is a residing 

or of Thiruvananthapuram signed by the responsible person (Managing Director or Authorized supplier /Dealer ) 
specifying his status, age, residential address. 


6 . A declaration of the manufacturers/authorized dealers or suppliers making the supply of the materials to the effect 

that the supply of the materials will be done within 20 days from the date of receipt of the supply order. 
7. Samples of the products should be furnished to the office before the date of opening of Cover A . 


Second Cover ( Cover B - Financial) will have the following enclosures : 

1. Rate should be quoted as basic price, rate of tax and total amount. 
2. Original tender form duly signed by authorized signatory. 
3. Preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth 200. 
4 . EMD (1 % of the total cost of Item Quoted ). 

Cover A and B will be opened as per the Schedule given below . Cover B of those tenderers who satisfy the above 
conditions in Cover A will only be opened. Intending tenderers may log on to the e - procurement Website 
www .etenders.kerala .gov.in . The tenderers whose cover opened should produce on demand , the original documents 
specified in Cover “ A ” for verification . 
Price of tender form (Original) * 1,000 + VAT @ 5 % 

1,000 + 50 = 1,050 
Bid submission start date and time— 20 - 1-2016 , 4.30 p . m . 
Bid submission end date and time — 16 -2 -2016 , 12 noon . 
Date and time of opening of Cover A - 19 -2- 2016 , 2 p .m . 
Date and time of publishing list of tenders eligible for opening their Cover B — Will be notified as and when 

TAC completes scrutiny of technical bid . 
Date and time of opening of Cover B — Will be informed later. 
Date upto which the rates are to be firm for acceptance — 6 Months. 
Designation and Address of the Officer to whom the tenders are to be submitted Project Co- ordinator, Animal 
Disease Control Project, T . C . 13/2127 -2128 , Kannamoola , Medical College P . O ., Thiruvananthapuram 
Ph . No. 0471 -2556151, 0471 -3256288 . 


Specifications 


( 1) Cool Pail — 140 Nos. 


• Cool Pail with Handle (10 Litre capacity). 
• The outer side should be of PVC , inner side should be with PVC and air space between the two layers. 

The Cool Pail should maintain a temperature of at least 5 hours. 

• The lid should also be with the above specification and fit suitably. 
(2) Screw Capped Micro Tubes — 100000 Nos. 


• 


Clear free standing tubes made of High - grade polypropylene material 


Should be ideal for centrifugation , transport and storage of biological materials 
Leak -proof screw cap with O - rings 
Should withstand centrifugation to 18000 x g 


Autoclavable 


Should be available up to 10 colored screw caps (Optional) 
Graduation marks on the microcentrifuge tube (Optional) 
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(3 ) Serum Separation Tubes — 2800 Nos. 


• 


Plastic Serum Tube with Clot Activator 


Should have spray -coated silica 


• 


Could be used for serum determinations in serology and immunohematology 


• 


Approximately 13 x 100 mm size with 5 to 6 ml draw volume 


(4 ) Sterile Swabs — 1500 Nos. 

• A steril plain Dacron , Polyester or Rayon tipped swab on a plastic shaft 
• Should be enclosed in a round bottom screw capped plastic tube 


dr 


tom screw 


Tube should be pre- labeled without media 


• 


Has a tamper - evident seal to assure first time use 


SPECIAL CONDITIONS 


1. 


The rates quoted should be inclusive of all taxes and should be in Indian Currency. 


2. 


The Security Deposit will be released only after guarantee period . 


3 . 


The Rates should be for Delivery 


f.o .r. at 14 Districts. 


4 . Ex - godown rates f.o.r. stations of despatch rates offered by the firms are not acceptable and such tenders 

will be summarily rejected . 
5. The firm registerd with SPD , Kerala Small Scale Industries sponsored by NSIC , New Delhi should produce a 

copy of their current registration certificate along with tenders for exempting EMD . 


6 . 
7. 


The quantities specified in the schedule are only approximate and they may vary accordingly to actual need 
Payment will be made only after satisfactory completion of the supply. 


8. 


The Project Co -ordinator, Animal Disease Control Project reserves all rights to cancel the tender without assigning 
any reason thereof. 
The Project Co -ordinator on his authority has the right to inspect the manufacturing Unit. 


9. 


10 . 


The only jurisdiction for any dispute regarding this purchase will be at Thiruvananthapuram . 


11. The photocopies of the documents produced along with the tender should be attested by 

a Gazetted Officer/Notary. 


If the date scheduled for opening of tender is declared as holiday tenders will be opened on the next working day 

at the same time. 
13. Manufacturers/ Authorized dealers or suppliers making the supply of the item should supply within 30 days from 

the date of receipt of the supply order. 
14 . Name of officer to be contacted and place to which the items are to be supplied will be mentioned in the 

supply order. 
15. The Project Co -ordinator, Animal Disease Control Project reserves the right to delete or waive any of the above 

special conditions. 


Animal Disease Control Project, 
Goraksha , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Project Co- ordinator. 
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- ( 1) 


Collegiate Education Department 

No . A2/ 750/2015/ GCK . 

25th January 2016. 

Sealed competitive tenders are invited for the supply 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

of Lab equipments in the Departments of Biotechnology , 
Zoology & Botany to Government College , Kariavattom, 
for the year 2015 - 16 . Sealed tenders should be addressed 

to the Principal, Government College , Kariavattom , 
നമ്പർ എ2/750/ 2015 / ലാബ് ഉപക. ജി. സി. കെ . 

Thiruvananthapuram , Pin -695 581 and should reach the 
2016 ജനുവരി 25. 

office on or before 22 - 2 -2016 , 2 .30 p .m . Tenders received 

in time will be opened on the very same day at 3 p.m . in 
2015 - 16 വർഷ ത്തി ലേക്ക് കാര്യ വട്ടം ഗവൺമെന്റ് 

the presence of the tenderers or their authorized 

representative who may be present at that time. 
കോളേജിൽ - 5, 50,000 (അഞ്ചു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം 
രൂപ മാത്രം)- ൽ അധികരിക്കാതെ ബയോടെക്നോളജി, സുവോളജി, 

Estimate Cost - 5,50,000 . 
ബോട്ടണി എന്നീ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ The lists of items to be supplied will be available 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള 

along with the tender forms. Tender forms will be 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള 

available on all working days from 10 a .m . to 2 p .m . till 

22 - 2 - 2016 at the cost of 1 ,100 + 12 .5 % VAT. Duplicate 
സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പട്ടിക ദർഘാസ് ഫോറ ത്തി നൊപ്പം 

tenders will be issued on payment of 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- 550 + 12.5 % VAT. Those who wish to get tender forms 

by post should sent Money Order for cost of tender 
“ പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാര്യവട്ടം, form and VAT 12 . 5 % along with self addressed cover 
തിരു വ നന്ത പുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടുന്ന affixed with sufficient stamps. No other mode of payment 
ദർ ഘാ സു ക ള ട ങ്ങിയ ക വ റിനു മുക ളിൽ “ കാര്യ വട്ടം 

is acceptable . Tender forms will not be send by V . P. P. 

All the tenderers should be executed an agreement in 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ബയോടെക്നോളജി, സുവോളജി, 

Kerala Stamp Paper worth - 200 while submitting tender 
ബോട്ടണി എന്നീ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ 

- form ( vide Page No . 6th of the tender form ). The Earnest 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് 2015 - 2016 ” എന്ന് | Money Deposit is required @ 1 % of the total cost of the 
രേഖ പ്പെടു ത്തി യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 

materials quoted in tenders and should be remitted by 

Demand Draft or Fixed Deposit receipts subject to the 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 

minimum of 1 , 500 . The tenderers who are eligible for 
അവസാന തീയതി 22 -2 - 2016 , 2.30 മണി വരെ ആയിരിക്കും. 

exemption from payment of EMD should enclose copy of 
ദർഘാസുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളവരുടെയോ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള the latest Certificate of Registration issued by 
പ്രതിനിധികളു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അന്നേ ദിവസം Government of Kerala Store Purchase Department. 
3 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

Otherwise the tender will be summarily rejected . The right 

to accept or reject the tender without assigning any 
ദർഘാസുകൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസവും രാവിലെ reason thereof is vested with the undersigned . 
10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 

Further details , if any , can be had from the College 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമുകളുടെ അവസാന വിൽപ്പന office on all working days . 
22 - 2 - 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് NB : — The price to be quoted in the tender must be 
ഫോമുകളുടെ വില - 1,100 + 12.5 % വാറ്റ് ആണ്. ദർഘാസുകൾ 

inclusive of all taxes. 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 

- (2) 
നികു തിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക മണിയോർഡറായും 

നമ്പർ എ2/ 750/ 2015 / ലാബ് ഉപക. ജി. സി . കെ . 
ആവശ്യമായ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് സ്വന്തം മേൽവിലാസമെഴുതിയ 

2016 ജനുവരി 25. 
കവർ സഹിതം അപേക്ഷിക്കേണ്ടുന്നതുമാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 

2015 - 16 വർഷ ത്തി ലേക്ക് കാര്യ വട്ടം ഗവൺ മെന്റ് 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 550 + 12.5 % വാറ്റ് 

കോളേജിൽ - 3 , 10 , 000 (മൂന്നു ലക്ഷത്തിപതിനായിരം 
നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമുകൾ കൈമാറ്റം - രൂപ മാത്രം) - ൽ അധികരിക്കാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, 
ചെയ്യാൻ പാടില്ല . ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, ജോഗ്രഫി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ലാബ് 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത ര ണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച 

മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
-- ദർഘാസ് ഫോമിനോടൊപ്പം 200- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പട്ടിക ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തയ്യാറാക്കിയ കരാറും ആകെ വില യുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിരതദ്രവ്യവും ( പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 

“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാര്യ വട്ടം, 

തിരു വ നന്ത പുരം” എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടുന്ന 
എടുത്തത്) കുറഞ്ഞത് - 1,500 ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർ ഘാ സു ക ള ട ങ്ങിയ കവ റിനു മുക ളിൽ “ കാര്യ വട്ടം 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 

ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ജോഗ്രഫി, 
കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ 
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( 3 ) 


വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് 2015 - 2016 എന്ന് the tenderers should be executed an agreement in Kerala 
രേഖ പ്പെ ടു ത്തി യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന Stamp Paper worth 200 while submitting tender form 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്നതല്ല . ദ ർ ഘാ സു കൾ (vide Page No . 6th of the Tender form ). The Earnest 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 22 - 2 - 2016 , 2.30 മണി വരെ Money Deposit is required @ 1 % of the total cost of the 
ആയിരിക്കും. ദർഘാ സു കൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വ രു ടേയോ 

materials quoted in tenders and should be remitted by 
അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

Demand Draft or Fixed Deposit receipts subject to the 
അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ് ക്ക് 3 മണിക്ക് ദർഘാ സു കൾ 

| minimum of 1 , 500 . The tenderers who are eligible for 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

exemption from payment of EMD should enclose copy of 
ദർഘാസുകൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസവും രാവിലെ the latest Certificate of Registration issued by Government 
10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 

of Kerala , Store Purchase Department. Otherwise the 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമുകളുടെ അവസാന വിൽപ്പന 

tender will be summarily rejected . The right to accept or 

reject the tender without assigning any reason thereof is 
22 - 2 - 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 

vested with the undersigned . 
ഫോമു ക ളുടെ വില - 620 + 12 . 5 % വാറ്റ് ആണ്. 

Further details , if any , can be had from the college 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസിന്റെ 

office on all working days. 
വിലയും വിൽപ്പന നികു തിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക 

NB: — The price to be quoted in the tender must be 
മണിയോർഡറായും ആവശ്യമായ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് സ്വന്തം 

inclusive of all taxes. 
മേൽ വി ലാസമെഴു തിയ കവർ സഹിതം അപേ ക്ഷി 
ക്കേ ണ്ടുന്നതുമാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോമുകൾ 
ആ വശ്യ മു ണ്ട ങ്കിൽ 310 + 12.5 % വാറ്റ് നിരക്കിൽ - നമ്പർ എ2/ 750 / 2015 / ലാബ് ഉപക. ജി . സി. കെ . 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 

- 2016 ജനുവരി 25. 
പാടില്ല . ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 

- 2015 - 16 വർ ഷ ത്തി ലേക്ക് കാ ര്യ വട്ടം ഗവൺമെന്റ് 
ഡാറ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

കോളേജിൽ - 2, 00, 000 (രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) - ൽ 

അധികരിക്കാതെ ബയോകെമിസ്ട്രി, കെമിസ്ട്രി എന്നീ 
ദർഘാസ് ഫോമിനോടൊപ്പം - 200- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

വകു പ്പു ക ളി ലേക്ക് ലാബ് ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം 
തയ്യാറാക്കിയ കരാറും ആകെ വില യുടെ ഒരു ശതമാനം 

ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
നിരതദ്രവ്യവും ( പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ 
എടുത്തത്) കുറഞ്ഞത് - 1,500 ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പട്ടിക ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 

“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാര്യവട്ടം, 
കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

തിരു വ നന്ത പുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടുന്ന 
No. A2/ 750 /2015/ GCK . 

| 25th January 2016 . 

ദർ ഘാ സു ക ള ട ങ്ങിയ ക വ റിനു മുക ളിൽ “ കാര്യവട്ടം 

ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ബയോകെമിസ്ട്രി, കെമിസ്ട്രി എന്നീ 
Sealed competitive tenders are invited for the 

വകു പ്പു ക ളി ലേക്ക് ലാബ് ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത ര ണം 
supply of Lab equipments in the Departments of 

ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് 2015- 2016 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 
Computer Science, Statistics and Geography to 

യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
Government College , Kariavattom , for the year 2015 - 16 . 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
Sealed tenders should be addressed to the Principal, 

തീയതി 22 - 2 - 2016, 2. 30 മണി വരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസു 
Government College , Kariavattom , Thiruvananthapuram , 

കൾ നൽകിയിട്ടുള്ളവ രു ടേയോ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 
Pin -695 581 and should reach the office on or before 

പതിനിധികളു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അന്നേ ദിവസം 
22 - 2 - 2016 , 2 . 30 p .m . Tenders received in time 

ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
will be opened on the very same day at 3 p .m . in the 
presence of the tenderers or their authorized - ദർഘാസുകൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസവും രാവിലെ 
representative who may be present at that time. 

10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
Estimate Cost - 3 ,10,000 . 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമുകളുടെ അവസാന വിൽപ്പന 

22 - 2 - 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
The lists of items to be supplied will be available ഫോമു ക ളുടെ വില 400 + 12 .5 % വാറ്റ് ആണ്. 
along with the tender forms. Tender forms will be - ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസിന്റെ 
available on all working days from 10 a.m . to 2 p .m . till 

വിലയും വിൽപ്പന നികു തിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക 
22 - 2 -2016 at the cost of 620 + 12 .5 % VAT. Duplicate 

മണിയോർഡറായും ആവശ്യമായ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് സ്വന്തം 
tenders will be issued on payment of 310 + 12 . 5 % VAT. 

- മേൽ വി ലാസമെഴു തിയ കവർ സഹിതം അപേ ക്ഷി 
Those who wish to get tender forms by post should 

ക്കേ ണ്ടുന്നതുമാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോമുകൾ 
sent Money Order for cost of tender form and VAT 

- ആവശ്യമു ണ്ടെ ങ്കിൽ 200 + 12.5 % വാറ്റ് നിരക്കിൽ 
12 . 5 % along with self addressed cover affixed with ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
sufficient stamps . No other mode of payment is പാടില്ല . ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
acceptable. Tender forms will not be send by V. P. P . All ഡ്രാഫ്റ്റ് , സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ2/ 1558 / 2015 . 


2016 ജനുവരി 25. 


- ചവറ ബേബി ജോൺ മെമ്മോറി യൽ ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി ലാബിന്റെ നവീക ര ണ ത്തിന്റെ 
ഭാഗമായി 2015 - 16 വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 

3,00 ,000 - ന്റെ താഴെ പറ യുന്ന ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ 
നൽകു ന്ന തിനും മറ്റ് ക്രമീക ര ണ ങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും 
താൽപര്യമുള്ള ഏജൻസികൾ / റേറ്റ് കോൺടാക്ട് ഉള്ള 
സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ എന്നിവ രിൽ നിന്നും മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് ഫോമിനോടൊപ്പം - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ കരാറും ആകെ വില യുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിരതദ്രവ്യവും ( പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
എടുത്തത്) കുറഞ്ഞത് 1,500 ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 

കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No . A2/ 750 /2015/ GCK . 

25th January 2016 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Lab equipments in the Departments of Biochemistry and 
Chemistry to Government College , Kariavattom for the 
year 2015 -16 . Sealed tenders should be addressed to the 
Principal, Government College , Kariavattom, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 581 and should reach the 
office on or before 22-2 -2016 , 2.30 p.m . Tenders received 
in time will be opened on the very same day at 3 p.m . in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representative who may be present at that time. 
| Estimate Cost - 2,00, 000. 

The lists of items to be supplied will be available 
along with the tender forms. Tender forms will be 
available on all working days from 10 a .m . to 2 p .m . till 
22 - 2 - 2016 at the cost of 400 + 12 .5 % VAT. Duplicate 
tenders will be issued on payment of 200 + 12.5 % VAT . 
Those who wish to get tender forms by post should 
sent Money Order for cost of tender form and VAT 
12. 5 % along with self addressed cover affixed with 
sufficient stamps . No other mode of payment is 
acceptable . Tender forms will not be send by V. P. P. All 
the tenderers should be executed an agreement in Kerala 
Stamp Paper worth · 200 while submitting tender form 
(vide Page No. 6th of the tender form ). The Earnest 
Money Deposit is required @ 1 % of the total cost of the 
materials quoted in tenders and should be remitted by 
Demand Draft or Fixed Deposit receipts subject to the 
minimum of 1,500 . The tenderers who are eligible for 
exemption from payment of EMD should enclose copy of 
the latest Certificate of Registration issued by 
Government of Kerala , Store Purchase Department. 
Otherwise the tender will be summarily rejected. The right 
to accept or reject the tender without assigning any 
reason thereof is vested with the undersigned . 


- വാങ്ങു വാ നു ദ്ദേ ശി ക്കുന്ന ഉപ ക ര ണങ്ങൾ, മറ്റ് 
കമീക ര ണ ങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദ വി വാരവും ലിസ്റ്റും 
ദർഘാസ് ഫോറവും കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും - 600 
വിലയ്ക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി 
വേണ്ടവർ 350 കൂടി അധികം നൽകേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയുടെ 4 % വാറ്റും അതിന്റെ 1 % സെസ്സും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
വിശദവിവ ര ങ്ങ ള ട ങ്ങിയ ലിസ്റ്റും ഫോറവും തപാൽവഴി 
വാങ്ങു വാ നാ ഗ ഹിക്കു ന്ന വർ എം . ഒ. ആയി ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയും നികുതിയും അയയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം 
സ്വന്തം മേൽ വി ലാ സ മ ഴു തിയ 55 - ന്റെ തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച 30 x 15 സെന്റീമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള കവർകൂടി 
അയയ് ക്കേ ണ്ട താണ്. ( എം . ഒ . ആയിട്ടല്ലാതെ ഈ തുക 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.) യാതൊരു കാരണവശാലും ടി തുക മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ പാടില്ല . 


എല്ലാ ദർഘാസിനോടുമൊപ്പം ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
6 -ാം പുറത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഒരു സമ്മതപത്രം 
- 100 വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്. 
എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ 
പ്രസ്തുത തുകയുടെ 1 % ( 50- ന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ) നിത്തദ്രവ്യമായി 
കെട്ടിവെയ്ക്കണം. 


ദർഘാസ് അടങ്ങിയ കവറുകൾ മുദ്രവച്ച് ""Tender for the 
modernization of Chemistry lab 2015 -16 എന്ന് മുകളിൽ 
എഴുതി 20- 2-2016 , 3 മണിക്ക്മുൻപായി ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തെ 
ക്ക വണ്ണം നേരിട്ടോ തപാൽ മാർഗ്ഗമോ അയയ് ക്കേ ണ്ട 
താ ണ്. ദർഘാസ് അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അ വരുടെ പ്രതിനിധിക ളു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്നതും അ ന ന്തര നട പടികൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന തു മാ യി രി ക്കും . താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഏതൊരു ദർഘാസും 
പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം പറയാതെ നിരസിക്കാനുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Further details , if any, can be had from the College 
Office on all working days . 
NB :— The price to be quoted in the tender must be 

inclusive of all taxes. 


Government College, 
Kariavattom , Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 
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No. A2 -1558/2015. 


25th January 2016. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of furniture , equipment and other arrangements for 
- 3 ,00 , 000 in the modernization of Chemistry Lab during 
the year 2015 - 16 to B .J.M . Government College, Chavara . 

The tender forms, list of equipments and other 
details of arrangements to be supplied can be had from 
the college office on payment of 600 for original and 
- 400 for duplicate . 4 % VAT and 1 % cess also may be 
remitted additionally. Those who wish to get tender 
forms by registered post, should forward a self addressed 
envelope 30 x 15cm in size and stamped for - 55 along 
with the request and cost of tender forms by money order 
(no other mode of payment is acceptable ). The cost of 
tender form is not refundable in any circumstances and 
the tender forms are not transferable . 

All the tenderer s should execute an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 (vide Page No. 6 of the 
tender form ). The Earnest Money Deposit required is 2.5 % 
of the total cost of the materials quoted in the tenders 
and should be remitted by Demand Draft or fixed deposit . 


[ നമ്പർ 3 /2016] 
നമ്പർ ക്ളസ്റ്റർ ഓഫ് കോളേജ്/ 2015- 2016. 2016 ജനുവരി 14. 

പേരാമ്പ്ര സി. കെ . ജി. എം . ഗവ . കോളേജിലേക്ക് 2015 - 16 
വർഷത്തിൽ കോഴി ക്കോട് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കോളേജസ്സിന്റെ 
പദ്ധ തി യിൽ ഇതി നോ ട നു ബ ന്ധിച്ചുള്ള പട്ടിക യിൽ 
കാണിച്ചി രി ക്കുന്ന 4 , 07 , 5 4 0 - ന്റെ ശാരീരിക ക്ഷമ ത 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 2015 - 16 വർഷത്തെ 
സീൽ ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാ സു കൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് 
“2015 - 16 വർഷത്തിൽ കോഴിക്കോട് ക്ളസ്റ്റർ ഓഫ് കോളേജിന്റെ 
പദ്ധതിയിൽ ശാരീരിക ക്ഷമത ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് സീൽ ചെയ്തു ദർഘാസ് എന്ന്തലവാചകം 
എഴുതിയിരിക്കണം. ദർഘാസുകൾ 28 - 2 - 2016 വൈകുന്നേരം 
2 മണിക്ക് മുൻപായി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കോഴിക്കോട് 
ക്ളസ്റ്റർ ഓഫ് കോളേജ്, സി . കെ . ജി. എം . ഗവ. കോളേജ് 
പേരാമ്പ , പേരാമ്പ പോസ്റ്റ്, 673 525 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
ലഭിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അ വർ അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തിയ പതി നി ധി ക ളു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 28 - 2 - 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായ - 856 പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ മണിയോർഡർ 
അയച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഫോറം തപാൽമുഖേന ലഭിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. ഡപ്ളിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
428 രൂപയാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല . ആഫീസ് പ്രവർത്തി 
ദിനങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില പണ മായി അടച്ചാൽ ഫോറം ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
28- 2 - 2016- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ക്ളോസ് ചെയ്യുന്നതായി 
രിക്കും. ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഇ ന ത്തിൽ 
ചെക്കു കൾ, ഡാഫ്റ്റു കൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ എ ഗി മെ ന്റ് 2 0 0 
മുഖ വി ല യുള്ളമുദ്രപത ത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ദർഘാ സി 
നോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടങ്കൽ തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യം ഇനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യയുടെ 
പേരാമ്പ ബാഞ്ചിൽ മാറാ വു ന്ന ഡിമാന്റ് ഡാ ഫ് റ്റ് 
ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം അടക്കംചേയ്യേ ണ്ട താ ണ് . ഓരോ 
ഉപകരണത്തിൻമേലും ഈടാക്കുന്ന നികുതി നിര ക്കു കൾ 
ദർഘാസിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


The cover containing tenders should be superscribed 
as “ Tender for the modernization of Chemistry Lab 
2015-16 and should be addressed to the Principal, 
B .J.M . Government College , Chavara , Kollam , Pin -691 583 . 
The last date and time for receipt of tenders is at 3 p .m . 
on 20- 2- 2016 and will be opened at 4 p . m . on the same 
day in the presence of the tenderer s or their authorized 
representatives. Late tenders will not be accepted . The 
principal reserves the right to reject any or all the tenders 
without assigning any reason thereof. 


Further details can be had from the College office on 
all working days . 


DETAILS OF ITEM 


1. Centralized Gas connection in the Chemistry Lab 

(2 Nos.) including 8 Bunsen burner and pipe line 

and cabin for keeping cylinder . 
2 . One inverter (700 watts) 
3 . One additional work table (Anjili wood ) 

100 x 25 x 30 x 55 


| [ No . 3/ 2015 -16] 


4. Modification of the existing work table — Rake over 

table — 12 Nos. (Anjili wood ). 


No. Cluster of Colleges/2015 -2016. 14th January 2016. 

Sealed tenders are invited for the supply of Men 
Weight Training/Body Building Machines / Equipments for 
the CKGM Fitness Centre under Plan Scheme for a sum 
of 4 ,07 ,540 during the year 2015 - 16 to C . K .G . Memorial 
Govt. College , Perambra as per the specification shown 
below : 

- VAT 5 % etc. 


B . J.M . Government College, 
Chavara . 


DR. S . LAILA BEEVI, 

Principal. 
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Envelop containing the tender , superscribing “ Sealed 
tender for the supply of Men Weight Training/ 
Body Building Mechines under Kozhikode Cluster of 
Colleges Scheme during the year 2015 - 16 ” addressed to 
the Member Secretary Kozhikode Cluster of Colleges, 
C . K . G . Memorial Govt. College, Perambra , Perambra (P.O .), 
Kozhikode (Dist.), Pin -673 525 should be reached before 
2 p . m . on 28 - 2 -2016 ( Thursday ). Late tenders will not be 
accepted on any ground. The tender will be opened at 3 
p .m . 28 -2 -2016 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, C .K .G . Memorial Govt. College Perambra , 
Perambra P . O ., Kozhikode District-673 525 , obtain the 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of 856 with postage charge which 
that is price fixed for a form / set of forms and which is 
not refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
2 p . m . on 28 -2 - 2016 . Cheques, Demand Draft, Postal 
Order etc . will not be accepted towards the cost of 
tender form , nor will the forms be sent by V.P.P. Duplicate 
tender forms, if required will be issued at " 428 per copy . 

An agreement in Kerala Government Stamp Paper 
worth 200 should be executed and attached with the 
tender. EMD @ 1 % of quoted amount should be remitted 
by Demand Draft on SBI, Perambra Branch should be 
attached. Rate of tax chargeable on the items should be 
clearly mentioned against each of the items quoted . 

LIST OF ITEMS 
SI. 

Items 

Stack Weight(Kg) 
No. 
(2 ) 

( 3) 


_ (1) 

(3 ) 
5 Abdominal Jet Bench [W /L /H : 18” /58" /28 " ] 

Specifications: Round Boot-6 Nos . 
6 Free Weights: Specifications : Cast Iron 

2 .5Kgx 10Nos , 5Kgx20 , 10Kgx8 , 15Kgx4 
7 Dumbbells : Specifications: Caste Iron and 

handle knurling + Plated (Chromium ) 
2 .5kgx2Nos., 5kgx2 Nos., 7 .5kgx2Nos., 
10kgx2Nos., 12 .5Kgx2, 15Kgx2Nos., 20Kgx 

2Nos. 
8 Barbells: 

Specifications: Nickel Chrome Weight 
Lifting Rods 25MM Sleeve 
7FtX1Nos., 5FtX2Nos., 4FtX2Nos ., 
Z -Bar 4ftx 1Nos., 3Ft 1Nos. 
Seated Rowing Pulley 
[W / L /H : 52 ” /76 " /93 ” ] 
Specifications: Cable 6mtrs , Pulley 6 Nos ., 
Boot 7 Nos., Double ‘ D ’, Handle are nickel 
coated : 1 No., Rope Fitter: 1No., Cushion : 

Well upholstered Seat 
10 Wrist Curl [W /L /H :22” /59” /78” ] 

Specifications : Cable 1mtrs, Hand Grip 2 
Nos ., Boot 6 Nos., Handle are nickel coated 40 
1 No., Rope Fitter: 1No., Cushion:Well 

upholstered Seat 
11 45° Leg Press [W /L /H : 68” /80 ” /53 ” ] 

Specifications: Boot 5 Nos. Hand Grip : 
2 Nos., Bearing LM 40UU: 4 Nos ., Hard Chorme 
Plated Shaft : 2 Nos . Cushion : Well 
upholstered Seat 
Sports Treadmil-SF 250 
Console features : 
6 LED windows for speed , incline, time, 
distance , calories, pulse , laps : include 
message LED windows; 8X20 dot martix 
w /scan function , message window . 
10 built- in programs: manual P.1- P. 5 , userl , 
user 2 , HRC .1 , HRC .2 
12 quick keys for speed and elevation . 
Wireless chest strap and hand pulse heart 
rate sensors standard . 
Built-book rack , emergency button . 
Beverage holder and storage bin . 
Cooling fans standard . 
Max . USER Weight 150 Kgs. 
Drive motor : AC motor/3 .0HP 
Speed range : 0 .8 -20kmph 
Incline level: Power/0 - 15 positions (0 % -14 % ) 
Running surface: 560x1525m /m 
Running Belt: 2 .2m /m 
Drive rollers : front/75m /m : rear/75m /m 


(1) 


1 


2 


Cable cross over Adj. [ W /L /H : 

60 + 60 
41” /105” /85 ] 
Specifications: Cable 20mtrs, Pulley 
16 Nos, Hand Grip 4 Nos , Boot 12 Nos., 
‘D ’-Handle & Straight Handle are nickel 
coated : 2 Nos., Adj. Post Nickel Plated -2 Nos. 
Smith Machine [W /L /H : 92 ” /53” /86 " ] 
Specifications: Boot 4 Nos., Nickel Coated 
Hook Barbell (7.5ft): 1 No . Bearing LM 
25UU : 4 Nos. Hard Chrome Plated Shaft : 
2 Nos., Bearing 6005 : 2 Nos. Bar lock : 2 Nos. 
Adj. Bench Heavy Duty [W /L /H : 20 /50" /20" ] 
Specifications: Boot 6 Nos., Bearing 6202: 
4 Nos., Bolt 100mm : 1 No., Cushion : Well 
upholstered Seat & Back rest. 
T -BAR [ W /L /H : 31” /68 ” /17" ] 
Specifications : Boot 7 Nos.. Hand Grip 4 Nos., 
Bearing 6202:2 Nos ., Bolt 95 mm : 1 No. 


3 


4 


C . K . G . Memorial Govt. College, 
Perambra . 


( Sd .) 
Principal. 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 15 /2015 - 16 ( പ്ലാൻ)] 
നമ്പർ എൻ. 810 / 2015 / കെ . എം . എം . 

2016 ജനുവരി 23. 
- കണ്ണൂർ കൃഷ്ണമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജിൽ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂസാറ്റ് ക്ലാസ്സ് റൂം പ്ലാൻ 
ഫണ്ട് പ്രകാരം 2015 - 16 വർഷത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് സംഖ്യ 3,25,000 . 

മുദ്രവച്ച കവറിനുമുകളിൽ “ കെ . എം. എം. ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജിലേക്ക് 2015 - 16 വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, കെ . എം . എം . ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജ്, 
പി . ഒ. പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,103 - ഉം ( നികുതിയടക്കം) ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ വില - 630 - ഉം ആകുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 25 - 2 - 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 25 - 2 - 2016 - ന് 2 മണിവരെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

- ദർഘാസുകൾ തപാൽ മുഖാന്തിരം ആവശ്യമുള്ളവർ ആയതിന് 1,140 (തപാൽ ചെലവടക്കം) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ 
മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 
തുക എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം. 

-- പൂരിപ്പിച്ച ദർ ഘാ സു ക ളോടൊപ്പം ഒരു ശത മാനം ( 1 % ) നിരക്കിൽ നിര ത ദ വ്യ മായി കണ്ണൂർ 
കെ . എം . എം . ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കേരള സർക്കാരിന്റെ - 200 
വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ എഗ്രിമെന്റിനോടൊപ്പം അയക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 1, 500 - ൽ കുറയാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ഏതൊരാളുടെയും ദർഘാസ് കാരണം കൂടാതെ നിരസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം പ്രിൻസിപ്പാളിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

( No . 15/ 2015- 16 (PLAN)]. 
No. A1- 810/2015/KMM. 

23rd January 2016. 
Sealed tenders are invited for the supply of Electronic Equipments under Modernization of Edusat Class Rooms 
(Plan Scheme) 2015 - 16 of K . M . M . Govt. Women s College , Kannur for the year 2015 - 16 for an Estimated Cost of 
3 ,25,000 . 

The list of articles with required specification will be supplied along with the tender form . 

The tender should be superscribed as “ Tender No. 15 /2015 - 16 (plan ) dated 23 - 1- 2016 for the supply of Electronic 
Equipments under Modernization of Edusat Class Rooms (Plan Scheme) 2015 - 16 at K . M. M. Govt . Women s College , 
Kannur -4 ” and addressed to the Principal, K . M .M . Govt. Women s College , Kannur, P. O ., Pallikunnu , Pin -670 004. 
Cost of tender form : 

Original - 1, 050 + 53 ( VAT) = 1,103 . 
Duplicate - 600 + 30 ( VAT) = 630. 

(Costs are non - refundable ) 
The date and time of closing of sale of tender form — 25 -2 - 2016 , 1 p . m . 
Last date and time of receipt of tender form — 25- 2 - 2016 , 2 p . m . 
Date and time of opening of tender - 25- 2-2016, 3 p . m . 

Tender forms can be had directly from the college office on all working days before 2 p . m . on remittance of the 
cost mentioned above . 

The tender forms if required by post will be sent on payment of 1, 140 (Cost of tender form . 1 ,050 + VAT 
- 53 and postage charge - 37 ) by Money Order to the Principal, K . M . M . Govt. Women s College , Kannur, 
P. O . Pallikunnu, Pin -670 004 . Cheque or Demand Draft are not acceptable. The rate quoted should be inclusive of all taxes. 

The tender will be opened in the presence of such tenderers or their authorized representatives who may be present 
at that time. The tender forms are not transferable . Late tenders will not be accepted under any circumstances. 

Intending tenderers should deposit an amount of 1 % of the total cost of the articles tendered for quoted as Earnest 
Money Deposit ( This is subject to a minimum of 1,500 ) in favour of the Principal, K . M . M . Govt. Women s College , 
Kannur together with an agreement in Kerala Govt. Stamp Paper worth 200 towards the rate quoted remains firm till 
31 - 3- 2016 . The undersigned reserves the right to reject or accept any tender without assigning any reason . 

More details can be obtained from the College Office . 
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List of Electronic Equipments to be purchased under Modernisation of Edusat Class Room (2015 - 16 ) Plan 


Sl. 


Items with Specifications 


Qty. 


No . 


ooo 


Electronic PA Lectern System with inbuilt microphone with 1 year warranty 
a. Power Point 

: 40W Max 
b . Frequency Response 

: 100 - 16000 . Hz. 
c. Input 

: 2 Nos . of mic . & aux . inputs 
Controls 

: Bass , Treble and volume 
Transmitter Output Power : 15m W (max.) 
Preferred model 

: AHUJA WSL -2500R or equivalent 
Wall Mounted Projector 

ISO /ISI Certified Ultra Short Throw DLP 
Projector with Wall mount kit , Data Cable, 
Power Cable & other accessories 

with following specifications. 
Brightness 

: 3000 Ansi Lumens minimum 
b . Aspect Ratio 

: 4 : 3 
Contrast ratio 

: 13000 : 1 minimum 
Resolution 

: 1280 x 800 WXGA or above 
Throw Ratio 

: 0.37 
Image size 

: 64 " to 120" diagonal 
g . Connectivity 

: VGA in & out/ s -video in / HDMI in /Audio in / Audio - out/ 

USB 2 .0 / Ethernet 
h . Warranty 

: 2 Years minimum for lamp 6 months or 500 hours . 


co 


o 


ó 


o4 


3. 


4. 


Supply of ISO / ISI certified Interactive White Board having following specifications: 

a Diagonal Size : 80 inch or above 
b . Touch Method : Pen and Finger 
C. Aspect Ratio : 4 : 3 
d . Resolution : 9600 x 9600 or above 
e Operating System : Windows and Linux 

Connectivity : USB 2.0 
Warranty 

: Minimum 3 year Replacement warranty 
(Authorization letter from the Manufacturer is required ) 
Supply of ISO / ISI certified Hybrid Laptop with following specification having 3 year on -site warranty 1 
a CPU 

: Intel Core i5 processor @ 2.3 Ghz Processor of higher 
Memory 

: 4GB DDR3 RAM 
c. Hard Disk Drive : 1TB Serial ATA HDD 5400 rpm 

Communication : Wired Lan : integrated 10 / 100 Wireless Lan - Inte ; Dual Band Wireless- AC3165 
Ports 

: USB (3 Nos.), Ethernet 
f. Monitor 

: 13 .3 " LED Anti- glare wide screen with 1920X1080 resolution and 360 degree 

rotation 
g. Keyboard & 
Pointing device : Full size Textured Island -style Keyboard . Image Pad -Image sensors built- in for 

accurate Multi - Touch Gesture Support. 
h . Operating System : Windows 10 Home (64 bit ) 


éojoe 


Krishna Menon Memorial Govt. Women s College, 
Kannur, Pallikunnu P. O ., Pin -670 004. 
Phone : 0497 2746175 . 


(Sd .) 
Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


[നമ്പർ 28/ 2015- 16 ] 


നമ്പർ എ3/ 168 / 2015 ( യു . ജി. സി . സ 


2016 ജനുവരി 5. 


തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ബണ്ണൻ കോളേജിൽ ഹിന്ദി 
സെമിനാർ ഹാളിലേക്ക് എയർ കണ്ടീഷണർ വാങ്ങുന്നതിനായി 
- 2 ,00 ,000 “അഡീഷ ണൽ അസിസ്റ്റന്റസ് റ്റു കവേർഡ് 
കോളേജസ് ( യു . ജി. സി .) സ്കീമിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അതിനായി മുദ്രവച്ച ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


-- ടെൻഡർ ക വ റിനു പുറത്ത് കോളേ ജി ലേക്ക് 
എയർ കണ്ടീഷണർ [ 2.0TR High Wall Split Air Conditioner 
( AC)] വാങ്ങുന്ന തിനായുള്ള ടെൻഡർ നമ്പർ 28/ 2015 - 16 - 
എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ്, 
ധർമ്മടം, തലശ്ശേരി-6 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെൻഡർ ഫോറം 23 - 2 - 2016, 2.30 മണി വരെ കോളേജ് 
ആഫീസിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ടെൻഡറുകൾ 
സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 23 - 2 - 2016, 3 മണി, 
ടെൻഡ റു കൾ 23 - 2 - 2016 വൈകു ന്നേരം 3.30 മണിക്ക് 
ടെൻഡറുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


| [No. 28/2015-16 ] 
| No. A3/ 168/ 2015 ( UGC ) 

| 25th January 2016. 
- Sealed tenders are invited for the supply of 2 . 0TR 
High Wall Split Air Conditioner (AC ) under UGC XII Plan 
Scheme Additional Assistants to covered colleges to 
Government Brennen College , Dharmadam , Thalassery -6 
for a total amount of 2 ,00 ,000 (Rupees two lakhs only ). 
The tender should be superscribed as 
Tender No. 28 /2015 - 16 for the supply of Air Conditioner 
to Hindi Seminar Hall and addressed to the Principal, 
Government Brennen College , Dharmadam , Thalassery -6 . 
Sale of tender form will be colsed on 23 - 2 - 2016 , 2 . 30 p . m . 
The last date for receipt of tender form at 3 p . m . on 

23-2 -2016 . Late tenders will not be accepted . Tenders will 
- be opened on at 3 . 30 p . m . on 23- 2 -2016 in presence 
of tenderers or their authorised representatives who may 
present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Brennen College , Dharmadam , 
Thalassery -6 . obtain requisite tender form on which the 

tender should be submitted. The cost of the tender form 
- is 420 ( Rupees four hundred and twenty only ). 

Application form should be accomapanied by a cash 
remittance of 420 at the Office or by Money Order 
which the price is fixed for a form and it is not refundable 
under any circumstances. Cheques, Postage Stamps , 
Postal Orders, Demand Drafts etc. will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Forms will not be sent 
- by V. P.P . Tender forms are not transferable. Every tender 
should be accompanied by and Earnest Money Deposit 
@ 1 % of the Total Cost of the articles tendered for. This 
is subject to a minimum of 1,500 (Rupees one thousand 
and five hundred only ). Tender from if required by post 
an additional amount of 40 should be sent. 

An agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
200 (Rupees two hundred only ) is to be submitted 
along with the tender. Kerala Stamp Paper will be 
supplied to the tenderers outside the State in case they 
required for the same and remit by Money Order an 
additional amount of 220 (Rupees two hundred and 
twenty only ) ( 200 for Stamp paper and 20 for 
incidental expense .) duplicate tender form if any required 
will be issued at 210 (Rupees two hundred and ten only ) 
per copy only to these who purchased the original 
tender form. 


- ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ പണമായോ, മണി ഓർഡറായോ 
- 420 ( നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മാത്രം) അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തപാലിൽ വേണ്ടവർ തപാൽ ചെലവ് 40 കൂടി അയച്ചു 
തരേ ണ്ട താ ണ്. യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും ടെൻഡർ 
ഫോമു ക ളുടെ വില തിരിച്ചു നൽകു ന്ന ത ല്ല . ടെൻഡർ 
ഫോമുകൾ വി . പി. പി . അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ചെക്ക്, ഡി. ഡി., 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ കൂടെ സാധനങ്ങളുടെ 
വിലയുടെ 1 % തുക ഇ . എം . ഡി . അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് 
ചുരുങ്ങിയത് 1,500 ആയിരിക്കണം. ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ കൂടെ 
- 200 വിലയുള്ളമുദ്രവച്ച പ്രതത്തിൽ ഉടമ്പടിചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
കേര ള ത്തിന് പുറത്തു ള്ള വർക്ക് അവർ ആവ ശ്യ പ്പെട്ടാൽ 
മുദ്രപത്രം ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ കൂടെ അയച്ചു തരുന്നതും 
അതിനു വേണ്ടി അധികമായി 220 മണിഓർഡറായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെൻഡർ ഫോമുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 210 ( ഇരു നൂറ്റിപത്ത് രൂപ മാത്രം) അടക്കേണ്ടതാണ്. 
ഒറിജിനൽ ടെൻഡർ ഫോമുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളു. ടെൻഡർ ഫോമുകൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ല . 


The Principal reserves himself the right to accept or 
to reject any or all the tenders without assigning any 
reason thereof. 


ഏതെ ങ്കിലുമോ മു ഴു വയനായോ ടെൻ ഡ റു കൾ 

Govt. Brennen College, 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം Dharmadam, 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

Thalassery . 


( Sd.) 
Principal. 
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Fire and Rescue Services Department 

e - TENDER NOTICE 


(1) 


No. J1 -9150 /2015 . 

4th February 2016 . 
e- Tenders in two cover system are invited from competent dealers for the supply of 34 numbers Self Contained 
Underwater Breathing Apparatus Set (B . A . Set) as per the Technical specifications drawn by Fire and Rescue Services 
Department. The tender is to be submitted as e -tenders through https:// etenders.kerala. gov.in . Since this is an e-tender, 
only those bidders having enrollment in the above portal with their own Digital Signature Certificate (DSC ) can participate 
in the tender. 


e - Tender document and other details can be obtained from the above e - portal. 
The tender has two parts 

1. Technical bid . 

2 . Financial bid (BOQ ). 
Tender No. with PAC — KFRS e- TENDER No. 3 -1/2015- 16 /SN — 1, 76,87,710 . 
E .M .D . — 1 % of PAC in online payment. 
Cost of e- Tender (online submission ) — 25 ,000 + VAT @ 5 % . 
Date and time of floating tender _ 4 -2-2016, 5 p . m . 
Date and time of pre bid meeting — 10 -2-2016 , 11 a. m . 
Last date and time of receipt of e-tender - 19 -2-2016 , 5 p. m . 
Date and time of technical bid opening — 22-2-2016 , 11 a. m . 
Date of Demo/Presentation by tenderers — 24 - 2 - 2016 , 11 a . m . 
Date and time of Financial bid opening — 25-2 -2016 , 11 a. m . 
Date upto which the rates are to remain firm for acceptance — 30 -9 - 2016 . 
Security Deposit — 5 % of total contract amount inclusive of E.M .D . to be furnished as online payment. 
Period of supply — Within 30 days of receipt of supply order. 

The bidder desiring to take part in the bid shall log into https://etenders.kerala .gov.in , and then select tender and 
initiate payment. Bidders will be directed to the payment gateway page of the State Bank of Travancore . There are two 
options -State Bank of Travancore SBT Net banking payment, payment through NEFT from other Banks to the payment 
gateway of SBT. 

For obtaining Digital Signature Certificate (DSC ) and necessary portal enrollment bidders can visit the 
website https:// etenders.kerala .gov. in . 

Tenders will be opened in the online presence of such tenderers or their authorized representatives who have 
logged in at the prescribed time of opening of technical & financial bids. If the date fixed for opening happens to be a 
holiday /due to net failure the tenders will be opened in the next working day, at the same time. 

The tenderer , or his representative , shall be physically present at the Fire and Rescue Services Headquarters on 
the date prescribed with necessary documents and presentations on all the technical aspects of the equipment. They 
shall also produce the sample of the equipment on the same date, for verification . 

The price of the e-tender form shall be received only through online payment SBT/SBT NEFT . 
The cost should be quoted in Indian Currency only . 
The tender has two covers 

• Technical cover 

• Financial cover 
The first cover i.e. the technical cover shall be uploaded with the following document: 
1. Scanned copy of technical specification compliance statement of the product intended to supply . 

The Bidder should prepare the specification compliance statement in the following performa and upload 
it duly signed. The specifications Compliance Statement should contain all the details in the Departmental 
technical specifications and the compliance to the same to be properly marked and deviation , if any, shall be 
marked in the compliance statement. 
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Specification Compliance Statement for Self Contained Underwater Breathing Apparatus Set 


SI. 


Detail of the product offered 


Detail of Departmental 
Technical Specification 


Deviation from Departmental 
Technical Specification , if any 


No. 


2 . Scanned copy of the agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth 100 . 
3. Brochure of the product intended to supply. 
4 . Work experience certificate or other relevant details . 
5 . Scanned copies of the declaration by the bidder on Kerala Stamp Paper worth 100 to the effect that no 

Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial at Court against him /his partner/s or any of his 
directors in connection with fabrication /supply of similar product made earlier to this Department. 
I, .. .. 

. . .. (Name, Address, Firm ) do hereby declare that no Vigilance Case have 
been charge sheeted and pending trial at Court against me, any of my partner /s or any of my directors, in 
connection with fabrication / supply of similar product made earlier to Kerala Fire and Rescue Services 
Department/Government of Kerala and none of us or our firm is blacklisted by any Government agencies/PSUS 

in Kerala . 
6 . The filled in Data sheet ( attached as Annexure - I) for evaluation and the Scanned copies of the supporting 
documents that are to be considered for weightage during evaluation . 

The DATA SHEET provided for evaluation shall be filled and uploaded by the tenderer. All the data 
entered shall have supporting documents and the same should be properly numered on the top and the page 

numbers are to be entered in the specific columns of the data sheet . 
Pre bid meeting 

A pre bid meeting will be held at Fire and Rescue Services Headquarters, Thiruvananthapuram on the date and 
time as mentioned above . Bidders can participate in the pre bid meeting and clarify their doubts , if any . They can clarify 
their doubts by sending an e -mail to hq .frs @ kerala . gov. in and by contacting Station Officer (Motor Transport), Fire and 
Rescue Services Head Quarters in Phone Number 09497920291. 
Tender opening and evaluation 

(a ) Soon after the opening of the tender, the tenderers are requested to come to the Fire and Rescue Services 
Headquarters with documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and accessories for the full 
understanding of the Head Office Purchase Committee ( Technical), on the date specified . The presentation will also be 
counted for evaluation . There will not be any separate intimation for the presentation. 

(b ) There will not be any further communications about the opening of the technical and financial bids separately. 
Soon on opening, the technical bid of e - tenders , the committee constituted to evaluate the technical aspects of the vehicle 
fabrication will meet and scrutinize the technical specification of fabrication submitted with the e -tender. 

(c ) Evaluation of the tender will be on weightage basis and 60 % weightage will be given to technical evaluation 
and 40 % weightage will be given to the financial evaluation . 

(d ) During evaluation , the tenders will be first evaluated for the compliance of Departmental Technical Specification . 
Only those tenders which comply the Departmental Technical Specifications will be considered for weightage and 
subsequent financial evaluation . 

(e ) Those tenders which comply the Departmental Technical Specifications will be given weightage marks based on 
the factors /criteria specified . Only those firms which score minimum 50 % weightage marks will be considered for financial 
evaluation . If three or more firms are not getting more than 50 % weightage score , the three firms with the maximum 
weightage score will be considered for financial evaluation . The financial bid belonging to those 
dealers/suppliers who qualified in the technical bid of the equipment as required above by Kerala Fire & Rescue Services 
Department alone will be considered . 

(f) On finalization of technical evaluation , the second cover ie . the financial bid of the concerned competent firm 
will be opened by the Head Office Committee (Finance) for consideration . 

( g) Experience of bidder in years in the supply of SCUBA set, Total Number of SCUBA set supplied by the bidder 
to Government Departments /PSUs, Years of Extended warranty offered , Number of Service centers in Kerala , the totality 
and effectiveness of the presentation by the bidder, Experience of OEM in SCUBA set Manufacturing, Number of years 
of operation of OEM in India , ISO or similar certification for OEM , Total number of SCUBA sets supplied to different 
Government Departments/PSUs from OEM , Number of OEM repair centers available in Kerala with Address , SCUBA 
Cylinder Capacity and Effectiveness of Safety margin warning System of the SCUBA set (vibration preferred ) will be 
considered for weightage on technical evaluation . The bidder should upload the supporting documents for the above 
along with the Technical cover. 

363 


16th Feb . 2016 ] 


STORES PURCHASE 


306 


(h ) The originals of Technical specification compliance statement of the product, Agreement in stamp paper worth 
100, the declaration on Kerala Stamp Paper worth ` 100 and the item intended to supply shall be produced before the 
undersigned soon after the Financial Bid opening . 

(k ) The Head Office Tender Evaluation Committee , Kerala Fire & Rescue Services, Thiruvananthapuram , will 
scrutinize all the tender Documents and the procedures that followed by Head Office Purchase Committee ( Technical) and 
Head Office Purchase Committee ( Financial), and prepare a comprehensive report and will give recommendations 
regarding the Award of Contract to the Director General, who may get the approval of DPC . The decision of the Director 
General will be final for the award of contract. 

(1) Security deposit 5 % of the total contract amount inclusive of EMD will be released only after the expiry of the 
warranty period . 

(m ) The right of acceptance or rejection of e -tender or cancelling the tender without assigning any reason , at any 
stage of tendering , is solemnly vested with the Director General, Kerala Fire and Rescue Services or a committee 
appointed by him . 

(n ) The rules and regulations prescribed for e- tenders by the Government of Kerala shall be applicable to this 
e - tender also . If any tenderer wants any clarification on any aspect of the tender, he/ she can send email to 
da.frs @ kerala.gov.in or Fax to 0471 -2337422 . 

(0 ) Details with respect to the e -tender and the details of specifications of the item to be purchase can be 
obtained from the e -tender website https//etenderskerala. gov.in . 

(p ) Any legal disputes that may arise in relation to the e - tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 
Thiruvananthapuram District Court. 

Tender Conditions 
1. Whether samples are essential : Pamphlets, Photograph, Drawings CD etc ., should be forwarded along 

with the tender. 
2. Period with in which goods should : Within 30 days from receipt of supply order. 

be delivered 


: 


f.o .r., Thiruvananthapuram . 


3. Rates should be quoted including 

all taxes and transportation charge 

and rate of AMC . 
4 . Payment 


5. Other Special Conditions: 


: 95 % payment against delivery at Thiruvananthapuram and acceptance 

by an acceptance committee. 
: (1 ) A Warranty of 36 months from the delivery of the item . 

(2) EMD - 1 % of PAC in online payment. 
(3) Security deposit 5 % of total contract amount inclusive of EMD to 

be furnished as mentioned in the Notice inviting e - Tender, which 

will be released after the expiry of the warrantee period . 
(4 ) Any firm whose proprietor, Partner or Director against whom any 

Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial at Court 
in connection with fabrication /supply of similar product made 
earlier to this Department/Kerala Government are not eligible to 
participate and shall be barred from participating in this tender. 
Anybody attempting to offer bribe or otherwise influence in any 
manner the officials of the Kerala Fire and Rescue Services or its 

supervisory levels in the Government will be disqualified . 
(6 ) Training shall be given by the Bidder to the selected staff of this 

Department in minor repairs and in familiarisation of the equipment 
when required , within one year from the date of delivery at 
free of cost. 
Full stock /spares and technicians shall be available in India and 
service should be available for any repair or maintenance within 
48 hours of a call from this department. 


(5 ) Ant 
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8 . Details of extended warranty , if any, shall be separately mentioned 

and will be preferred . 
9 . The bidder shall submit an undertaking from OEM that the OEM 

shall support the equipment supplied by the bidder for a period of 

minimum 5 years. 
10. Bidder shall submit a manufacturer authorisation Certificate to 

authorise the supplier to participate in the bid (Addressed to the 

Director General, Kerala Fire and Rescue Services ). 
11. In the event of any mobilization amount is required in advance 

against bank guaranty , the bidder shall make that report in the bid . 
However it is the discretion of the Director General, Fire and Rescue 

Services to sanction that amount. 
Criteria for Technical Evaluation of SCUBA SET 


SI. 


Description 


Marking criteria 


Maximum 
Marks 


Marks 
Awarded 


Supporting 
Documents 


No. 


BIDDER EVALUATION 


1 


1 year 1 mark 


2 


Experience in Years in the supply of 
SCUBA Set 
Total Number of SCUBA Set supplied 
to Government Departments/PSUS 
Years of Extended warranty offered 


5 Nos.-1 mark 


3 


Supporting documentary 
proof in this regard 
Supporting documentary 
proof in this regard 
Supporting documentary 
proof in this regard 
Supporting Documentary 
proof in this regard 
Presentation and 
documents shall be 
submitted on the 
prescribed date 


4 


1 mark for each 
6 Months 
12 mark each for 
each service centre 
Contents -5 
Clarification on 
specs- 5 


Number of Service centers in Kerala 


5 


Effectiveness of presentation 


OEM EVALUATION 
1 year-1 mark 


1 Experience of OEM in SCUBA Set 

Manufacturing 
2 Number of years of operation of 

OEM in India 
3 ISO or similar certification for OEM 


1 year-1/2 mark 


Supporting documentary 
proof in this regard 
Supporting documentary 
proof in this regard 
Supporting documentary 
proof in this regard 
Supporting documentary 
proof in this regard 


4 


10 Nos.- 1 mark 


Total number of SCUBA Sets 
supplied to different Government 
Departments/PSUs from OEM 
Number of OEM repair centers 
available in Kerala with Address 


5 


12 mark each for 
each Service Station 


Address with contact 
numbers 


PRODUCT/ PERFORMANCE EVALUATION 


1 


Cylinder Capacity 


10 


Supporting Documentary 
proof in this regard 


1 mark each will be 
added for every additional 
50 lit. more than the 
minimum as per specs. 
Vibration - 10 
Visual — 5 


2 


10 


. 


Physical Verification 


Effectiveness of Safety margin 
Warning System 


Total Marks 
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ANNEXURE - 1 


DATA SHEET FOR WEIGHTAGE BASED EVALUATION OF SCUBA SET 


( to be filled and uploaded along with all supporting documents by the Bidder) 


(a ) Bidder Evaluation 


1. Experience in Years in the Supply of SCUBA Set 


Total No. 
of Years 


From the Year of 


Page No . of Supporting 

Document 


Ramarks if any 


2 . Total Number of SCUBA Set supplied to 

Government Departments /PSUS 


No. 


Name of the firm to 
which SCUBA set 

is supplied 


Order No. 
and Date 


Quantity 
supplied 


Page No . of 
Supporting 
Document 


Remarks if any 


Total 


3. Years of Extended warranty offered 


Years of Extended 
warranty offered 


Page No. of 
Supporting 
Document 


Remarks if any 


4 . Number of Service centers in Kerala 


Address 


Page No. of 
Supporting 
Document 


Remarks if any 
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(b ) OEM Evaluation 


1. Experience in Years OEM in SCUBA Set Manufacturing 


Total No. 
of Years 


From the Year of 


Page No . of Supporting 

Document 


Ramarks if any 


2 . No. of Years of operation of OEM in India 


Total No . 
of Years 


From the Year of 


Page No. of Supporting 

Document 


Ramarks if any 


3. ISO or similar Certification for OEM 


Certificate 

details 


Issued by 


Page No. of Supporting 

Document 


Ramarks if any 


4 . Total Number of SCUBA Set supplied to different 

Government Departments/ PSUs from OEM 


Name of the firm to 
which SCUBA set 

is supplied 


Order No 
and Date 


Quantity 
Supplied 


Page No . of 
Supporting 
Document 


Remarks if any 


Total 


5 . Number of OEM repair centers in Kerala 


Address 


Page No. of 
Supporting 
Document 


Remarks if any 


Signature : 


Name: 


Date : 
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Technical Specification for Self Contained Underwater Breathing Apparatus Set 


The self-contained underwater breathing apparatus (SCUBA ) proposed is for carrying out under water diving. 


The complete set is to be certified to EN250 


General : 


The apparatus should be rugged , lightweight suitable for carrying by a single person . The set should have its 
standard and optional equipments and should comprise of following . 


(a ) Compressed air cylinder pack - Twin Cylinder with valve . 


• 


The set should be of Robust design , made of non - corrosive material, suitable for demanding environments. 


• 


It should be perfectly balanced under water . 


• 


It should allow safer access to confined spaces and shall be of minimum resistance in current water. 


• 


Quick attachment/removal of Cylinder to harness or BC should be facilitated . 


(b ) The regulator should be protected properly and positioned for the easy handling of the diver. 
(c ) Full Face mask with breathing /demand valve . 
• The Full Face Mask shall consist of a balanced breathing valve with high air flow capacity and breathing 

resistance must be as low as possible whilst the equipment must have sufficient capacity to cater for 

even an extremely hard work rate. 
• The visor should reduce the positive buoyancy generated from air inside the mask and should prevent 

re - inhalation 
• Quick release attachment should be provided for the facemask . 


• 


The set should have a clear wide vision full- face mask . 


• 
• 


The head straps provided should be in good quality and form an effective seal on to the face . 
The Full Face Mask should be designed in such a way to drain the water fillings easily . 


( d ) Regulator unit 


Regulators should have high flow capacity and design should ensure that the intermediate pressure leading to the 
breathing valve is stable and is not affected by pressure variations in the air supply at depth of the dive. They should 
have convenient air supply connections for buoyancy compensating jacket and Octopus breathing valve . 

• A warning system (which may be vibration , visual or mechanical ), that indicates residual air in the cylinder, 

should be provided . 


• 


At any stage of operation , there should not be any blocking of air supply and Continuous Air supply should 

be available throughout the operation . 


(e ) Buoyancy Compensating Device 

• The Primary design of BCD Harness should allow a diver to maintain neutral buoyancy throughout the dive . 
• The BCD Harness system should provide the Divers and nearby divers an Emergency Air Source of Supply 

as the Divers can breathe from the BCD itself. In addition it should also act as a life jacket/ flotation device 
on surface for the Divers waiting for pick up /unconscious on surface . 


Reserve air system should be provided for emergency escape purpose. 
• Pressure guage, depth gauge and compass should be provided , and must be positioned in such a way that , it 
is easily visible to the diver. 
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Dimensions: 


8 - 12 liters 


1. Nominal capacity of set 
2. Charging pressure 
3. Test Pressure 


Not Less than 200 Bar 


Not Less than 350 Bar 


4 . Capacity of set after charging 


2400 litres minimum 


5. Total weight of set on surface 


Not more than 30 kgs. 


Accessories: 


Sl. 


Item 


Specification 


Quantity 


No. 
1 


2 Nos. 


Neoprene Full Suit , 5mm 


1 Set 


3 


Spare Cylinder 
Diving Suit 
Boots and Gloves 
Life Line 
Diving Knife 


1 Pair 


30 metre, 8mm 


1 No . 


4 
5 


1 No. 


6 


Half Face Mask 


1 No. 


Made of Marine Grade Stainless 
Steel, having One Cutting Edge 
and One Saw Edge, with Quick 
release Buckle and Strap 
Light weight, Silicone Strap with 
perfect sealing 
LED -400 Lumen - Compact and Powerful , 
Anodised Aluminium Body, Powered by 
Cells , One hand operated Mechanical Switch , 
with clip on holder 


7 


Under water Torch 


1 No . 


8 


1 No. 


1 No. 


Hanger for BCD 
Maintenance Kit 
“O ’ -Ring Kit 
Carrying Case 


1 Set Each 


10 
11 


For BCD, Regulator & Tank 
FRP, Trolley Type 


1 No. 


Documents 


The following documents are to be produced : 

(a ) General arrangement drawing giving overall and all important dimension and with sufficient details so that all 
standard equipment can be identified . 

(b ) Operational Manual giving details of maintenance and repair instructions . 


(c ) Test report, if any along with inspection certificate . 


Address of the Officer from whom e-tender 

forms are to be obtained and to whom 
tenders are to be sent 


Director General, Home Guard , Civil Defence , 
Kerala Fire and rescue Services, Housing 
Board Junction , 
Thiruvananthapuram -695 001 . 


Fire and Rescue Services Headquarters , 
Fire Force Junction , 
Thiruvananthapuram . 


JOE KURUVILLA Easow , 
Director ( Administration ), 
For Commandant General. 
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Forest Department 


ഇ - ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


നമ്പർ പി. സി . പി .- 42965 /2015 (1) 


2016 ജനുവരി 28 . 


കേരള വനം വകുപ്പിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഡീലർ പൊസ്സഷൻ ലൈസൻസ് (Dealer Possession License ) ഉള്ള 
പ്രമുഖ സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽനിന്നും വി . എച്ച്. എഫ്. ഹൈ ബാന്റ് റിപ്പീറ്ററും ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവറും ആയതിന്റെ 
അനുബന്ധങ്ങളും (VHF High Band Repeater with Transmitter Receiver and Accessories) വിതരണം ചെയ്ത് , സ്ഥാപിച്ച് 
പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് (എഫ്. എം. ഐ .എസ്.) മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ഉപകരണങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ വിവരിക്കും പ്രകാരം 
നില വാ ര ത്തിലും വിവ ര ണ ത്തിലും ഉള്ളവ ആകേ ണ്ട താ ണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ളും ദർഘാസ് 
ഷെഡ്യൂളുകളും www.etenders. kerala. gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് ഫീ എന്നിവ എസ്. ബി . റ്റി.-യുടെ ഇന്റർനെറ്റ്ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ, മറ്റ് ബാങ്കുകൾ വഴിയോ 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 


എല്ലാ ടെണ്ടർ പ്രമാണങ്ങളും www.etenders.kerala . gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നഓൺലൈൻ കവറുകളിൽ 
ഓൺലൈനായി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ നേരിട്ടോ തപാലിലോ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . താമസിച്ചു . 
സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ പി. സി. പി.- 42965 / 2015 (1) 


ഇനം-- വി . എച്ച്. എഫ്. ഹൈ ബാന്റ് റിപ്പീറ്ററും ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവറും ആയതിന്റെ അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും 
വിതരണം ചെയ്ത് പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കുക 17 എണ്ണം. 


അടങ്കൽ തുക - 24 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം 


(1 % ) - 


24 ,000. 


ദർഘാസ് ഫീ - 3,780. 


വിതരണവും പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലാവധി - വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം. 


പണം നൽകുന്ന രീതി - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന തീയതി- 2016 ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ. 
ദർഘാസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 2016 ഫെബ്രുവരി 23 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 2016 ഫെബ്രുവരി 26 , 2 മണി. 


മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും 
പ്രസ്തുത ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ദർഘാസ്ക്ഷണിക്കുന്ന അധികാരിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


-ഓൺലൈൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം - 200 - ന്റെ ( ഇരുന്നൂറു രൂപ) കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അവയുടെ അസ്സൽ ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ടി ദർഘാസുകൾ യാതൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഇ - ടെണ്ടറുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ www.etenders.kerala .gov.in - ൽ നിന്നോ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇ - ടെണ്ടർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ 
(etenders help desk)- ൽ നിന്നോ ഓഫീസ് സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നോ ( ഫോൺ 0471- 2529246 ) അറിയാവുന്നതാണ്. 
ഇ - പേയ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ( കരാറുകാരൻ ഇടപാടു നടത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ 
വിശദ വിവരങ്ങളും ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 


വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങൾക്കും നഷ്ടത്തിനും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 
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റിപ്പീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ 
സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലം 

ഫോറസ്റ്റ് റെയിഞ്ച് 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ഫോറസ്റ്റ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, വഴുതയ്ക്കാട് 


പരുത്തിപ്പള്ളി 


പാണ്ടിമൊട്ടെ 


ഷെന്തുരുണി 


കുടുക്കാത്തുപ്പാറ 


അഞ്ചൽ 


കോട്ടവാസൽ 


അച്ചൻകോവിൽ 


പ്രിയ ക്യാമ്പ് ഷെഡ് 


കാനയാർ 


ആദിച്ചൻപാറ 


കോന്നി 


പള്ളിവാസൽ 


ദേവികുളം 


പെട്ടിമുടി (എഫ്. എസ്.) 


മൂന്നാർ 


ബന്തർ 


പാമ്പാടുംഷോല എൻ. പി . 


കുരുശുമല 


കാലടി 


മിന്നാംപാറ 


കൊല്ലങ്കോട് 


വരടിമല 


അഗളി 


ആനമറൈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് 


വഴിക്കടവ് 


കക്കയം 


പെരുവണ്ണാമൂഴി 


ചേമ്പ് ക്യാമ്പ് ഷെഡ് 


മേപ്പാടി 


കുഞ്ഞാം 


പെരിയ 


റാണിപുരം 


കാഞ്ഞങ്ങാട് 


No. PCP42965/ 2015 (1 ). 

28th January 2016. 
Principal Chief Conservator of Forests (FMIS ), Kerala Forest Department invites competitive online tenders 
from reputed registered dealers having Dealer Possession License for “ Supply, Installation and Commissioning of 
V . H . F . High Band Repeater with Transmitter, Receiver & Accessories for use in various locations of Kerala Forest 
Department. The equipments should conform to the technical standards and specifications attached to this notice. 
Tender documents and schedules are available in the website : www .etenders .kerala . gov. in . The Earnest Money Deposit 
(EMD ) and tender fee should be submitted through the Internet online banking of SBT or through NEFT for other 
banks. 

All bid /tender documents are to be submitted online only and in the designated online cover (s)/ envelope(s ) in the 
www .etenders.kerala. gov.in website and tenders submitted manually /through post will not be entertained . Late tenders will 
not be accepted . 

Tender No. - PCP- 42965/2015 (1). 
Item with Quantity — VHF High Band Repeater with Transmitter, Receiver & Accessories — 17 Nos. 
P. A . C . - 24 Lakh . 
E . M.D . (19 %) - " 24,000 . 
Tender fee - 3,780. 
Period of supply, installation and commissioning - Within 30 days from the receipt of the work order. 

Mode of Payment - Within 30 days from the date of completion of the work. 
Date from which the tender will be available in the website — 5 -2 -2016 . 
Last date for receipt of tender — 23 -2 - 2016 , 1 p .m . 
Date and time of opening of tender — 26 -2 -2016 , 2 p. m . 
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The number of equipments/items mentioned above are approximate. The KFD will be at liberty to increase or decrease 
the number to be procured / installed or may decide not to procure at all. 

Online tenders/bids are to be accompanied with a preliminary agreement executed in Kerala Stamp Paper worth · 200 . 
Tenders/bids received online without the scanned copies of relevant documents, preliminary agreement, will not be 
considered and shall be summarily rejected . Any further clarifications regarding this tender can be obtained from NIC / the 
e -tender Helpdesk Number available in the www . etenders.kerala .gov.in website and from the Office of the Principal Chief 
Conservator of Forests ( FMIS ) during the office hours ( Ph : 0471 -2529246 ). The details regarding e -Payment ( Bidder s Bank 
Account No. where he /she is having core banking facility and email ID ) should be submitted along with the tender. 
Tenders without these details will not be accepted . 

The Forest Department will not be responsible for any inconveniences or loss to the Bidder while uploading / 
downloading the bid . 


Locations at which Repeater Stations are to be installed 


SI. No. 


Location 


Forest Range 


1 


Forest headquarters , Vazhuthacaud 


Paruthippally 
Shendurney 


Pandimottai 


Anchal 


Kudukathupara 
Kottavasal 


Achankovil 


Priya Campshed 
Adichanpara 


Kanayar 
Konni 


Pallivasal 


Devikulam 


Pettimudi (FS ) 


Munnar 


Bandar 


Pambadumshola NP 


Kalady 


Kurusumala 
Minnampara 


Kollengode 
Agali 


Varadimala 


Vazhikkadavu 


Anamarai Checkpost 
Kakkayam 
Chembra Campshed 


Peruvannamuzhy 


Kunhome 


Meppady 
Periya 
Kanghangad 


17 


Ranipuram 


am 


SPECIFICATIONS 


V . H . F. High Band Repeater with Transmitter, Receiver and Accessories 
Frequency range 

: 136 to 174 MHz 
No. of channels 

: 16 channels or more (Programmable) 
Channel spacing 

: 12.5 KHz/25 KHz 
Type of emission 

: 11 KOF3E 
Type of operation 

Full Duplex and Semi Duplex (Programmable ) 

Duplex spacing 4 .6 MHz 
Output impedance 

50 Ohms 
Temperature Range 

: 10°C to 60°C 
Duty cycle 

: Continuous Operation 
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The built in Repeater cabin should incorporate with interface Controller, Duplexer with U H F or N type female connector 
and Micro phone 

Power Supply - 12V /15A (Eliminator cum battery charger) linear type will be provided inbuilt/External for the Repeaters 


Transmitter 


RF Power Output 
Modulation Limit 


: Maximum 40 W (Programmable ) 
: Upto 2.5 KHz for 12.5 KHz band width 

Upto 4 KHz for 25 KHz band width 


Receiver 


Receiver Sensitivity 


: 


0.28 u 


volt (- 118 dbm) @ 12dB SINAD 


Accessories 


* Service Manual and Programme Kit should be supplied for 10 Sets @ 1 each (Minimum 2 Nos ). 


* Operating manual for each set. 
* VHF band (136 -174 MHz ) high gain (6 .7 dB ) tunable GP Antenna with fitting clamps-34 Units . 


* 30 Meter RG 217 co - axial Cable (50 Ohm ) two end UHF male connectors (Suitable with Radio )- 34 Units . 


- (2) 


നമ്പർ പി. സി . പി.- 42965/ 2015 ( 2). 


2016 ജനുവരി 28. 


കേരള വനം വകുപ്പിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഡീലർ പൊസ്സഷൻ ലൈസൻസ് (Dealer Possession Licence ) ഉള്ള 
പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വി . എച്ച്. എഫ്. ഹൈ ബാന്റ് സ്റ്റാറ്റിക് റേഡിയോ- മെയിൻ സൈറ്റുകളും അനുബന്ധ 
ഉപകരണങ്ങളും ( VHF High Band Static Radio - Mainsets and Accessories) വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തന 
യോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ( എഫ്. എം . ഐ . എസ്.) മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ വിവരിക്കും പ്രകാരം 
നില വാ ര ത്തിലും വിവ ര ണ ത്തിലും ഉള്ളവ ആകേ ണ്ട താ ണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങ ളും ദർഘാസ് 
ഷെഡ്യൂളുകളും www.etenders. kerala. gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് ഫീ എന്നിവ എസ്. ബി . റ്റി .-യുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ മറ്റ് ബാങ്കുകൾ വഴിയോ 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

- എല്ലാ ടെണ്ടർ പ്രമാണങ്ങളും www.etenders. kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കവറുകളിൽ 
ഓൺലൈനായി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ നേരിട്ടോ തപാലിലോ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. താമസിച്ചു 
സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ പി. സി. പി.- 42965/ 2015 ( 2). 

ഇനം -- വി . എച്ച്. എഫ്. ഹൈ ബാന്റ് സ്റ്റാറ്റിക് റേഡിയോ- മെയിൻസെറ്റുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം 
ചെയ്ത് പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കുക 80 എണ്ണം. 

അടങ്കൽ തുക 22.40 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം (1 %) - 22,400. 
ദർഘാസ് ഫീ 3, 570 . 
വിതരണവും പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലാവധി - വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം. 
പണം നൽകുന്ന രീതി - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി 2016 ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ. 
ദർഘാസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 2016 ഫെബ്രുവരി 23 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 2016 ഫെബ്രുവരി 26, 2 മണി. 
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- മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണംഉദ്ദേശം മാത്രമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും 
പ്രസ്തുത ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ദർഘാസ്ക്ഷണിക്കുന്ന അധികാരിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

ഓൺലൈൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം - 200 - ന്റെ ( ഇരുന്നൂറു രൂപ) കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റ്, സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അവയുടെ അസ്സൽ ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ടി ദർഘാസുകൾ യാതൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഇ - ടെണ്ടറുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ www.etenders.kerala .gov.in .- ൽ നിന്നോ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇ - ടെണ്ടർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ 
( etenders help desk ) നിന്നോ ഓഫീസ് സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നോ ( ഫോൺ 0471- 2529246) അറിയാവുന്നതാണ്. 
ഇ - പേയ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ( കരാറുകാരൻ ഇടപാടു നടത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ 
വിശദ വിവരങ്ങളും ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 


വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങൾക്കും നഷ്ടത്തിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 


No. PCP42965/2015 (2 ). 


28th January 2016. 


Principal Chief Conservator of Forests ( FMIS ), Kerala Forest Department invites online tenders from registered 
dealers having Dealer Possession License for “ Supply, Installation and Commissioning of V . H . F. High Band Static 
Radio -Main Sets & Accessories for use in Various Offices of Kerala Forest Department. The equipments should 
conform to the technical standards and specifications attached to this Notice . Tender documents and schedules are 
available in the website : www .etenders .kerala .gov.in . The Earnest Money Deposit (EMD ) and tender fee should be 
submitted through the Internet online banking of SBT or through NEFT for other banks. 


All bid / tender documents are to be submitted online only and in the designated online cover (s )/ envelope( s) in the 
www .etenders.kerala .gov. in website and tenders submitted manually / through post will not be entertained . Late tenders will 
not be accepted . 


Tender No. - PCP - 42965/2015 ( 2). 


Item with quantity — V . H . F. High Band Static Radio -Main Sets & Accessories — 80 Nos. 


P. A . C . - 


22.40 Lakh. 


E . M. D . ( 19 % ) - 22, 400 . 


Tender fee — 3,570 . 
Period of supply, installation and commissioning - Within 30 days from the receipt of the work order. 
Mode of Payment — Within 30 days from the date of Completion of the work. 


Date from which the tender will be available in the website — From 5 - 2 -2016 . 


Last date and time for receipt of tender — 23 - 2- 2016 , 1 p .m . 


Date and time of opening of tender — 26 -2 - 2016 , 2 p . m . 


The number of equipments/ items mentioned above are is approximate. The KFD will be at liberty to increase or 
decrease the number to be procured /installed or may decide not to procure at all . 


Online Tenders/bids are to be accompanied with a preliminary agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
· 200. Tenders/bids received online without the scanned copies of relevant documents , preliminary agreement, will not be 
considered and shall be summarily rejected . Any further clarifications regarding this tender can be obtained from NIC / the 
e -tender Helpdesk number available in the www .etenders .kerala .gov .in website and from the Office of the Principal Chief 
Conservator of Forests ( FMIS ) during the office hours ( Ph : 0471 -2529246 ). The details regarding e- Payment (Bidder s Bank 
Account No. where he /she is having core banking facility and email id ) should be submitted along with the tender. 
Tenders without these details will not be accepted . 


The Forest Department will not be responsible for any inconveniences or loss to the Bidder while uploading / 
downloading the bid . 
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SPECIFICATIONS 


VHF High Band Static Radio -Main Set and Accessories 


Frequency range 


: 


136MHz to 174 MHz 


No. of channels 


: 


128 channels or above ( Programmable ) 


: 


12 .5 KHz/ 25 KHz 


Channel spacing 
Type of emission 


: 


11 KOF3E 


Type of operation 


: 


Simplex /Semi Duplex (Programmable ) 


Output impedance 


: 50 Ohms 


Accessories 


DC Power cord with battery connector 
and Palm microphone 


Power Supply 


: 


12V DC 


Features 


ANI (Automatic Number Identification ) coding 
and Remote killing 


Signalling 


: MDC 1200 or compatible & 5 -tone 
: Alphanumeric Display 


Display 
Transmitter 


RF Power Output 


: 


Maximum 25 W +/ -10 % 


Modulation Limit 


: 


Upto 2.5 KHz for 12.5 KHz band width and 
Upto 4 KHz for 25 KHz band width 


Receiver 


Receiver Sensitivity 


: 


0.28 Micro volt (- 118 dbm ) @ 12dB SINAD 


Item to be supplied 

Service manual and Programme Kit should be supplied for 10 Sets @ 1 each (Minimum 8 Nos.). 


- Operating manual for each set (80 Nos.) 


VHF band (136 - 174 MHz) Tuneable high gain ( 3dB ) GP Antenna with fitting clamps, Cable Connector 
( UHF / N Type), Watts 25/ 50, VSWR ( < 1.3 ) 80 Nos. 
30 Meter RG 217 co -axial Cable (50 Ohm ) Working Power rating 150 to 200 W , both end connectors UHF/N 
Type, Inter connection material Copper, UHF/N Tytpe to BNC Interface connector — 80 Nos. 


നമ്പർ പി. സി . പി . -42965 / 2015 ( 3 ) 


2016 ജനുവരി 28 . 


കേരള വനം വകുപ്പിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഡീലർ പൊസ്സഷൻ ലൈസൻസ് (Dealer Possession Licence ) ഉള്ള പ്രമുഖ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വി . എച്ച്. എഫ്. ഹൈ ബാന്റ് മൊബൈൽ റേഡിയോയും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളായ ട്രാൻസ്മിറ്ററും, 
റിസീവറും- മൊബൈൽ സെറ്റ് [ VHF High Band Mobile Radio with Transmitter and Receiver ( Mobile Set) ] വിതരണം 
ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് (എഫ്. എം. ഐ . എസ്.) 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ 
വിവരിക്കും പ്രകാരം നിലവാരത്തിലും വിവരണത്തിലും ഉള്ളവ ആകേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും 
ദർഘാസ് ഷഡ ളു കളും www.etenders. kerala. gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യ മാ ണ് . ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് ഫീ എന്നിവ എസ്. ബി. റ്റി. ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ, മറ്റ് 
ബാങ്കുകൾ വഴിയോ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
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- എല്ലാ ടെണ്ടർ പ്രമാണങ്ങളും www.etenders. kerala . gov.in . എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കവറുകളിൽ 
ഓൺലൈനായി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ നേരിട്ടോ തപാലിലോ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . താമസിച്ചു 
സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. സി . പി.- 42965 / 2015 ( 3). 


ഇനം - ( വി . എച്ച്. എഫ്. ഹൈ ബാന്റ് മൊബൈൽ റേഡിയോ യും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളായ ട്രാൻസ്മിറ്ററും 

- റിസീവറും മൊബൈൽ സെറ്റ് - വിതരണം ചെയ്ത് പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കുക - 50 എണ്ണം. 


അടങ്കൽ തുക 10 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം (1 % ) - 


10,000. 


ദർഘാസ് ഫീ 


2,100 . 


വിതരണവും പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലാവധി - വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം. 


പണം നൽകുന്ന രീതി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 


ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി- 2016 ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ. 


ദർഘാസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 2016 ഫെബ്രുവരി 23 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 2016 ഫെബ്രുവരി 26, 2 മണി. 


മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും 
പ്രസ്തുത ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ദർഘാസ്ക്ഷണിക്കുന്ന അധികാരിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ഓൺലൈൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 200 - ന്റെ ( ഇരുന്നൂറു രൂപ) കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അവയുടെ അസ്സൽ ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ടി ദർഘാസുകൾ യാതൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. ഇ - ടെണ്ടറുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ www.etenders. kerala . gov.in.- വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇ - ടെണ്ടർ ഹെൽപ്പ് 
ഡെസ്കിൽ (e -tenders help desk ) - ൽ നിന്നോ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നോ ( ഫോൺ 0471- 2529246) ഓഫീസ് സമയത്ത് 
അറിയാവുന്നതാണ്. ഇ - പേയ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ( കരാറുകാരൻ ഇടപാടു നടത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യമുള്ള 
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളും ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ 
ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 


- വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങൾക്കും നഷ്ടത്തിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല . 


No. PCP42965/ 2015 ( 3 ). 

28th January 2016. 
Principal Chief Conservator of Forests (FMIS ), Kerala Forest Department invites competitive online tenders from 
registered dealers having Dealer Possession License for “ Supply , Installation and Commissioning of Wireless Set (High 
Band VHF Mobile Sets ) for use in Various Offices of Kerala Forest Department. The equipments should conform to 
the technical standards and specifications attached to this Notice. Tender documents and schedules are available in the 
website : www . etenders.kerala . gov.in . The Earnest Money Deposit (EMD ) and tender fee should be submitted through 
the Internet Online Banking of SBT or through NEFT for other Banks. 

All bid /tender documents are to be submitted online only and in the designated online cover(s)/ envelope(s) in the 
WWW.etenders.kerala. gov.in website and tenders submitted manually /through post will not be entertained . Late tenders will 
not be accepted . 

Tender No . - PCP -42965 /2015( 3). 
Item — V . H . F. High Band Mobile Radio with Transmitter and Receiver- Mobile Sets — 50 Nos. 
P. A . C . _ 10 Lakh . 
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E.M .D . (1 % ) ` 10,000. 
Tender fee - 2,100 . 
Period of supply , installation and commissioning - Within 30 days from the receipt of the work order . 
Mode of Payment — within 30 days from the date of completion of the work . 
Date from which the tender will be available in the website — 5-2 -2016 . 
Last date and time for receipt of tender — 23 -2- 2016 , 1 p .m . 

Date and time of opening of tender — 26 -2 - 2016 , 2 p . m . 

The number of equipments / items are mentioned above is approximate . The KFD will be at liberty to increase or 
decrease the number to be procured /installed or may decide not to procure at all . 

Online Tenders/bids are to be accompanied with a preliminary agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
· 200 . Tenders/bids received online without the scanned copies of relevant documents, preliminary agreement, will not be 
considered and shall be summarily rejected . Any further clarifications regarding this tender can be obtained from NIC /the 
e -tender Helpdesk Number available in the www .etenders.kerala . gov. in website and from the Office of the Principal Chief 
Conservator of Forests (FMIS) during the office hours (Ph : 0471 -2529246 ). The details regarding e- Payment (Bidder s Bank 
Account No. where he/she is having core banking facility and email ID ) should be submitted along with the tender. 
Tenders without these details will not be accepted . 

The Forest Department will not be responsible for any inconveniences or loss to the Bidder while uploading/ 
downloading the bid . 

SPECIFICATIONS 


VHF High Band Mobile Radio Mobile Set and Accessories 


.. 


.. 


Frequency range 
No. of channels 
Channel spacing 
Type of emission 
Type of operation 
Output impedance 
Acessories 
Features 


.. 


: 136MHz to 174 MHz 
: 128 channels or above (Programmable ) 
: 12.5 /25 KHz 
: 11 KOF3E 

Simplex /Semi- Duplex (Programmable ) 
: 50 Ohms 
: DC Power cord and Palm microphone 

ANI (Automatic Number Identification ) coding 
and Remote killing 

MDC 1200 or compatible & 5 -tone 
: Alphanumeric Display 


Signalling 
Display 


Transmitter 


RF Power Output 
Modulation Limit 


: Maximum 25 W + /- 10 % 
: Upto 2 .5 KHz for 12 .5 KHz band width 
: Upto 4 KHz for 25 KHz band width 
: 0 .28 Micro volt (-118 dbm ) @ 12dB SINAD 


Receiver 


Receiver Sensitivity 


Item to be supplied 


Service manual and Program Kit should be supplied for 10 Sets @ 1 each (Minimum 5 Nos.). 

Operating manual for each set (50 Nos.). 

Mobile Antenna (Whip Antenna )- 136 to 174 MHz Tunable , Whip Type 3db Gain , 25 - 50 watts Vehicle 
mounting, 3 meter co -axial cable with BNC male Cable Connector, VSWR < 1.5 . 


Office of the Additional Principal 
Chief Conservator of 
Forests (FMIS ), 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal Chief Conservator 

of Forests (FMIS). 
(For and on behalf of the Governor of Kerala ) 
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ഇ - ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


നമ്പർ പി . സി . പി. -42965 / 2015( 4 ). 


2016 ജനുവരി 28 . 


കേരള വനം വകുപ്പിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഡീലർ പൊസ്സഷൻ ലൈസൻസ് (Dealer Possession Licence ) ഉള്ള 
പ്രമുഖ സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽനിന്നും വയർലെസ് സെറ്റ്സ് ( ഹൈ ബാന്റ് വി . എച്ച്. എഫ്. ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സൈറ്റ്സ്) 
വാക്കി ടോക്കി ( Wireless sets High Band VHF Handheld sets - Walkie Talkie ) വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തന 
യോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് (എഫ്. എം. ഐ . എസ്.) മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ഉപകരണങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം നിലവാരത്തിലും 
വിവ ര ണ ത്തിലും ഉള്ളവ ആകേ ണ്ട താ ണ് . ഇതു സംബന്ധിച്ച് ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ളും ദർഘാസ് ഷഡ ളു കളും 
www.etenders. kerala. gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യ മാ ണ് . ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പിക്കു ന്ന തിനുള്ള 
നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് ഫീ എന്നിവ എസ്. ബി. റ്റി.-യുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ മറ്റ് ബാങ്കുകൾ വഴിയോ 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 


എല്ലാ ടെണ്ടർ പ്രമാണങ്ങളും www.etenders.kerala .gov.in. എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നഓൺലൈൻ കവറുകളിൽ 
ഓൺലൈനായി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ നേരിട്ടോ തപാലിലോ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. താമസിച്ചു 
സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. സി . പി .- 42965 / 2015 ( 4 ). 


ഇനം വയർലെസ് സെറ്റ്സ് ( ഹൈ ബാന്റ് വി. എച്ച്. എഫ്. ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് സെറ്റ്സ്)- വാക്കി ടോക്കി വിതരണം ചെയ്ത് 

പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കുക- 300 എണ്ണം. 


അടങ്കൽ തുക - 


42 ,00,000. 


നിരതദ്രവ്യം (1 % ) - 


42,000. 


ദർഘാസ് ഫീ - 6,615 . 


വിതരണവും പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലാവധി- - വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം. 
പണം നൽകുന്ന രീതി - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന തീയതി 2016 ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ. 


ദർഘാസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 2016 ഫെബ്രുവരി 23 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 2016 ഫെബ്രുവരി 26 , 2 മണി. 


മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും 
പ്രസ്തുത ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്ന അധികാരിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ഓൺലൈൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം - 200 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, സ്കാൻ 
ചെയ്ത കോപ്പി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അവയുടെ അസ്സൽ ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതിനുമുൻപ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 
അല്ലാത്തപക്ഷം ടി ദർഘാസുകൾ യാതൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഇ - ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ 
www.etenders. kerala .gov.in - ൽ നിന്നോ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇ - ടെണ്ടർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ (etenders help 
desk )- ൽ നിന്നോ ഓഫീസ് സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നോ ( ഫോൺ: 0471- 2529246 ) അറിയാവുന്നതാണ്. ഇ - പേയ്മെന്റിന് 
ആവ ശ്യമായ വിവ ര ങ്ങൾ ( ക രാ റു കാ രൻ ഇട പാടുനട ത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ 
വിശദവിവരങ്ങളും ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 


വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങൾക്കും നഷ്ടത്തിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല . 
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No. PCP -42965 /2015 (4 ). 


25th January 2016 


Principal Chief Conservator of Forests ( FMIS ), Kerala Forest Department invites competitive online tenders from 
registered dealers having Dealer Possession Licence for “ Supply , Installation and Commissioning of Wireles sets (High 
band VHF Handheld Sets -Walkie talkies) ” for use in various Offices of Kerala Forest Department. The equipment 
should conform to the technical standards and specifications attached to this Notice . Tender documents and schedules 
are available in the website www .etenders .kerala . gov. in . The Earnest Money Deposit (EMD ) and tender fee should be 
submitted through the Internet online banking of SBT or through NEFT for other banks. 

All bid /tender documents are to be submitted online only and in the designated online cover (s)/envelope (s ) on 
the www . etenders.kerala. gov. in website and tenders submitted manually / through post will not be entertained . Late tenders 
will not be accepted . 


Tender No. — PCP -42965 /2015 (4 ). 
Item and quantity — High band VHF Handheld Sets-Walkie talkies — 300 Nos. 
P. A . C . — 42,00,000 . 
E .M .D . (1 % ) 42,000. 
Tender fee — 6,615. 
Date from which the tender will be available in the website — From 5 -2 -2016 . 
Last date and time for receipt of tender — 23 -2 -2016 , 1 p .m . 
Date and time of opening of tender — 26 -2 - 2016 , 2 p. m . 
Period of supply, installation and commissioning — Within 30 days from the receipt of the work order . 

Mode of Payment — Within 30 days from the date of completion of the work . 

The number of equipment mentioned above is approximate. The KFD will be at liberty to increase or decrease the 
number to be procured /installed or may decide not to procure at all . 

Online tenders/bids are to be accompanied with a preliminary agreement executed in Kerala Stamp Paper worth ™ 200 . 
Tenders/bids received online without the scanned copies of relevant documents , preliminary agreement, will not be 
considered and shall be summarily rejected . Any further clarifications regarding this tender can be obtained from NIC / the 
e-tender Helpdesk number available in the www .etenders .kerala .gov. in website and from the Office of the Principal Chief 
Conservator of Forests (FMIS) during the office hours (Ph : 0471 -2529246 ). The details regarding e- Payment ( Bidder ’s Bank 
Account No. where he/ she is having core banking facility and email id ) should be submitted along with the tender. 
Tenders without these details will not be accepted . 

The Forest Department will not be responsible for any inconveniences or loss to the Bidder while uploading / 
downloading the bid . 


SPECIFICATIONS 


VHF High Band Hand Held Radios -Walkie Talkies 


Frequency range 
No. of channels 


RF Output 


: 
: 
: 
: 
: 
: 


Channel spacing 
Type of operation 
Type of Antenna 
Output impedance 
Features 


136 MHz to 174 MHz 
16 channels or above (Programmable ) 
1 to 5 W (Programmable ) 
12.5/25KHz 
Symplex / Semi-Duplex (Programmable ) 
Helical 
50 Ohms 
ANI ( Automatic Number Identification ) coding 

and Remote killing 
MDC 1200 or combatable & 5 -tone 
Minimum 2400 mAH NiMh/Lithium Iron with belt clip 


Signalling 
Battery 


: 
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Transmitter 
RF Power Output 

: Maximum 5 W (Programmable) 
Modulation Limit 

Upto 2 .5 KHz for 12 .5 KHz band width 

Upto 4 KHz for 25 KHz band width 
Receiver 
Receiver Sensitivity 

: 0.28 u volt (-118 dbm ) @ 12dB SINAD 
Accessories 

Single unit Battery charger and 1 No. of spare battery minimum 2400 m AH NiMh/Lithium Iron - 300 Nos. 
Service manual and Programme Kit should be supplied for 50 Sets @ 1 each (Minimum 6 Nos). 


നമ്പർ പി . സി . പി . - 42965 / 2015 ( 5 ) 


2016 ജനുവരി 28 . 


കേരള വനം വകുപ്പിലെ ഉപയോഗത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീലർ/ കോൺട്രാക്ടർമാരിൽ നിന്നും ആന്റീന മാസ്റ്റ് 
ടവേഴ്സ് ( Antena Mast Towers ) വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് 
കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് (എഫ്എംഐ എസ്) മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ഉപകരണങ്ങൾ 
ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം നിലവാരത്തിലും വിവരണത്തിലും ഉള്ളവ ആകേണ്ടതാണ്. ഇതു 
സംബന്ധിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളുകളും www.etenders .kerala. gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് ഫീ എന്നിവ എസ്. ബി . റ്റി.-യുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺലൈൻ 
ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ മറ്റ് ബാങ്കുകൾ വഴിയോ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 


എല്ലാ ടെണ്ടർ പ്രമാണങ്ങളും www.etenders. kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കവറുകളിൽ 
ഓൺലൈനായി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ നേരിട്ടോ തപാലിലോ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. താമസിച്ചു 
സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . സി . പി .-42965/ 2015 ( 5). 
ഇനം - ആന്റീന മാസ്റ്റ് ടവേഴ്സ് 20 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കുക - 17 എണ്ണം 
അടങ്കൽ തുക - 27.20 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം (1 %) 27,200. 
ദർഘാസ് ഫീ - 4,305. 
സ്ഥലം ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന തീയതി- 2016 ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ. 
ദർഘാസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 2016 ഫെബ്രുവരി 23 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 2016 ഫെബ്രുവരി 26, 2 മണി. 
വിതരണവും പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലാവധി - വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം. 
പണം നൽകുന്ന രീതി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും 
പ്രസ്തുത ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്ന അധികാരിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ഓൺലൈൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം - 200 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, സ്കാൻ 
ചെയ്ത കോപ്പി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അവയുടെ അസ്സൽ ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 
അല്ലാത്തപക്ഷം ടി ദർഘാസുകൾ യാതൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. ഇ - ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ 
www.etenders.kerala. gov.in . - ൽ നിന്നോ വെബ് സൈറ്റിൽ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ഇ - ടെ ണ്ടർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ 
( etenders help desk ) - ൽ നിന്നോ ഓഫീസ് സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നോ ( ഫോൺ: 0471- 2529246) അറിയാവുന്നതാണ്. 
ഇ - പേയ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ( കരാറുകാരൻ ഇടപാടു നടത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ 
വിശദ വിവരങ്ങളും ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 


- വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങൾക്കും നഷ്ടത്തിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 
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ആന്റീന മാസ്റ്റ് ടവേഴ്സ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ 


കമ 


- സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലം 


ഫോറസ്റ്റ് റെയിഞ്ച് 


നമ്പർ 


ഫോറസ്റ്റ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, വഴുതയ്ക്കാട് 


പാണ്ടിമൊട്ടെ 


പരുത്തിപ്പള്ളി 
ഷെന്തുരുണി 
അഞ്ചൽ 
അച്ചൻകോവിൽ 
കാനയാർ 


കോന്നി 


കുടുക്കാത്തുപ്പാറ 
കോട്ടവാസൽ 
പ്രിയ ക്യാമ്പ് ഷെഡ് 
ആദിച്ചൻപാറ 
പള്ളിവാസൽ 
പെട്ടിമുടി (എഫ്. എസ്.) 
ബന്തർ 
കുരുശുമല് 
മിന്നാംപാറ 


ദേവികുളം 
മൂന്നാർ 


പാമ്പാടുംഷോല എൻ. പി . 


കാലടി 


വരടിമല 


ആനമറൈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് 


കൊല്ലങ്കോട് 
അഗളി 
വഴിക്കടവ് 
പെരുവണ്ണാമൂഴി 
മേപ്പാടി 


കക്കയം 


ചേമ്പ് ക്യാമ്പ് ഷെഡ് 


കുഞ്ഞാം 


പെരിയ 


- റാണിപുരം 


കാഞ്ഞങ്ങാട് 


No. PCP -42965/2015 ( 5) 


28th January 2016. 


Principal Chief Conservator of Forests (FMIS ), Kerala Forest Department invites competitive online tenders from 
registered dealers/ Contractors having valid License for Supply, Installation and Commissioning of Antena Mast ( Towers ) 
for use in various Offices of Kerala Forest Department. The equipment should conform to the technical standards and 
specifications attached to this Notice . Tender documents and schedules are available in the website : 
www. etenders .kerala . gov.in. The Earnest Money Deposit (EMD) and tender fee should be submitted through the Internet 
online banking of SBT or through NEFT for other banks . 

All bid / tender documents are to be submitted online only and in the designated online cover (s)/envelope(s) in the 
www .etenders.kerala .gov. in website and tenders submitted manually / through post will not be entertained . Late tenders will 
not be accepted . 

Tender No. - PCP -42965/2015 (5). 
Item - Antenna Mast ( Ariel Towers) of 20mts height - 17 Nos. 
P . A . C . - 27.20 Lakhs. 


E . M . D . (1 % ) - 27,200 . 
Tender fee - 4, 305 . 


Locations — Given in Attachment 


Period of supply , installation and commissioning - Within 30 days from the receipt of the work order. 
Mode of Payment — within 30 days from the date of Completion of the work . 
Date from which the tender will be available in the website — From 5 -2 -2016 . 


Last date and time for receipt of tender — 23 - 2 -2016 , 1 p .m . 


Date and time of opening of tender - 26-2- 2016 , 2 p. m . 
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The number of equipments /Antenna Mast mentioned above is approximate . The KFD will be at liberty to increase or 
decrease the number to be procured /commissioned or may decide not to procure at all . 

Online tenders/bids are to be accompanied with a preliminary agreement executed in Kerala Stamp Paper worth · 200 . 
Tenders / bids received online without the scanned copies of relevant documents , preliminary agreement, will not be 
considered and shall be summarily rejected . Any further clarifications regarding this tender can be obtained from NIC / the 
e- tender Helpdesk number available in the www .etenders.kerala . gov.in website and from the Office of the Principal Chief 
Conservator of Forests ( FMIS ) during the office hours ( Ph : 0471 -2529246 ). The details regarding e- Payment (Bidder s Bank 
Account No. where he/ she is having core banking facility and email ID ) should be submitted along with the tender. 
Tenders without these details will not be accepted . 

The Forest Department will not be responsible for any inconveniences or loss to the Bidder while uploading / 
downloading the bid . 


SPECIFICATIONS 


Locations at which Repeater stations are to be installed 


Sl. No. 


Location 


Forest Range 


Forest headquarters , Vazhuthacaud 
Pandimottai 
Kudukathupara 
Kottavasal 
Priya Campshed 
Adichanpara 
Pallivasal 
Pettimudi (FS ) 
Bandar 
Kurusumala 
Minnampara 
Varadimala 
Anamarai Checkpost 
Kakkayam 
Chembra Campshed 
Kunhome 
Ranipuram 


Paruthippally 
Shendurney 
Anchal 
Achankovil 
Kanayar 
Konni 
Devikulam 
Munnar 
Pambadumshola NP 
Kalady 
Kollengode 
Agali 
Vazhikkadavu 
Peruvannamuzhy 
Meppady 
Periya 
Kanghangad 


SPECIFICATIONS 


Aerial Tower - 20 Meter Antenna Mast - 17 Nos. 


Total extended Height : 20 M 


Design : 3 Sections of Triangular, Retractable telescopic with 330 mm Outer section Material: MS (Mild Steel) Pipes, 
angles, and rods, steel rope of Standard tested quality (STQ ). 


3 Nos. Service Seats for crew members to be permanently fixed for installation , maintenence and inspection , these seats 
are attached with the outer section with proper support bars and the seats are of special anti-slip protected . 


Integrated ladder and all sections with Easy -climb Z ladder design made of MS rods. Section locking plates and U clamps. 
Triangular tilt base made of 50x50x6 mm MS angle 16x600 mm foundation bolts with double nuts and bolts. 
Guy wires (Stay ): 8mm OD /6mm OD /4mm OD in 3 stages x 3 Nos. anchored on the guy holders of 16mmx600mm to be 
concreted on equilateral triangle equidistance away from each side of the tilt base . Stainless steel Cable guides and cable 
clamps, GI turn buckles for adjusting the Guy wire tension . 
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( 3 ) 


നമ്പർ പി. സി . പി. -42965/ 2015 (6 ). 


2016 ജനുവരി 28. 


- കേരള വനം വകുപ്പിലെ ഉപയോഗ ത്തി നായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീലർ/ കോൺടാക്ടർമാരിൽ നിന്നും 
12 V DC 150 AH സെക്കൻഡറി ടൂബുലർ ബാറ്ററി, ബാറ്ററി ചാർജ്ജർ അടക്കം ( 12 V DC 150 AH Secondary Tubular battery 
with Battery chargers) വിതരണം ചെയ്ത് , സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ 
ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് (എഫ്എംഐ എസ്) മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ഉപകരണങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ വിവരിക്കും പ്രകാരം നിലവാരത്തിലും വിവരണത്തിലും ഉള്ളവ ആകേണ്ടതാണ്. ഇതു 
സംബന്ധിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളുകളും www.etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് ഫീ എന്നിവ എസ്. ബി. റ്റി.-യുടെ ഇന്റർനെറ്റ്ഓൺലൈൻ 
ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ, മറ്റ് ബാങ്കുകൾ വഴിയോ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 


എല്ലാ ടെണ്ടർ പ്രമാണങ്ങളും www. etenders.kerala .gov.in. എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കവറുകളിൽ 
ഓൺലൈനായി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ നേരിട്ടോ തപാലിലോ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . താമസിച്ചു 
സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ- - പി. സി. പി . -42965 /2015 (6 ). 


ഇനം 12 V DC 150 AH സെക്കൻഡറി ടൂബുലർ ബാറ്ററി, ബാറ്ററി ചാർജ്ജർ അടക്കം വിതരണം ചെയ്ത് പ്രവർത്തന 

യോഗ്യമാക്കുക - 97 എണ്ണം. 


അടങ്കൽ തുക - 18.50 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം (1 %) 


18,500. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 2,940. 


വിതരണവും പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലാവധി - വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം. 


പണം നൽകുന്ന രീതി - - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 


ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന തീയതി 2016 ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ. 


ദർഘാസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 2016 ഫെബ്രുവരി 23 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 2016 ഫെബ്രുവരി 26, 2 മണി. 


മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണംഉദ്ദേശം മാത്രമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനും, കുറയ്ക്കുന്നതിനും 
പ്രസ്തുത ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്ന അധികാരിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ഓൺലൈൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം - 200- ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, സ്കാൻ 
ചെയ്ത കോപ്പി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അവയുടെ അസ്സൽ ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 
അല്ലാത്തപക്ഷം ടി ദർഘാസുകൾ യാതൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഇ - ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ 
www.etenders. kerala . gov.in. - ൽ നിന്നോ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇ - ടെണ്ടർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ (etenders help 
desk ) - ൽ നിന്നോ ഓഫീസ് സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നോ ( ഫോൺ: 0471 - 2529246) അറി യാ 
വുന്നതാണ്. ഇ - പേയ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ( കരാറുകാരൻ ഇടപാടു നടത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് 
അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ 
ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 


വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങൾക്കും നഷ്ടത്തിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 
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No . PCP -42965/2015 (6 ). 

28th January 2016 . 
Principal Chief Conservator of Forests ( FMIS ), Kerala Forest Department invites competitive online tenders from 
registered dealers /Contractors/Suppliers having valid License for “ Supply of 12V DC, 150 AH Secondary Tubular Battery 
with Battery charger (Power pack ) with 5 years warranty for use in various Offices of Kerala Forest Department. The 
equipment should conform to the technical standards and specifications detailed to this Notice . Tender documents and 
schedules are available in the website : www .etenders.kerala .gov.in . The Earnest Money Deposit ( EMD ) and tender fee 
should be submitted through the Internet online banking of SBT or through NEFT for other banks . 

All bid / tender documents are to be submitted online only and in the designated online cover (s )/ envelope (s) in the 
www . etenders.kerala .gov . in website and tenders submitted manually /through post will not be entertained . Late tenders will 
not be accepted . 

Tender No . — PCP-42965 /2015 (6 ). 
Item — 12V DC , 150 AH Secondary Tubular Battery with Battery charger (Power pack ) — 97 Nos . 
P. A . C . - 18.50 Lakhs. 
E .M .D . (1 % ) 18,500 . 
Tender fee 2 ,940 . 
Period of supply, installation and commissioning - Within 30 days from the receipt of the work order. 
Mode of Payment — Within 30 days from the date of Completion of the work . 
Date from which the tender will be available in the website — From 5 -2 -2016 . 
Last date and time for receipt of tender — 23 -2-2016, 1 p. m . 

Date and time of opening of tender — 26 -2 - 2016 , 2 p . m . 

The number of equipments / itemsmentioned above are approximate . The KFD will be at liberty to increase or decrease 
the number to be procured / installed or may decide not to procure at all . 

Online tenders /bids are to be accompanied with a preliminary agreement executed on Kerala Stamp Paper worth 
. 200. Tenders/bids received online without the scanned copies of relevant documents, preliminary agreement, will not be 
considered and shall be summarily rejected . Any further clarifications regarding this tender can be obtained from NIC /the 
e- tender Helpdesk number available in the www .etenders.kerala . gov.in website and from the Office of the Principal Chief 
Conservator of Forests ( FMIS ) during the office hours (Ph : 0471 - 2529246 ). The details regarding e - Payment ( Bidder s Bank 
Account No. where he/ she is having core banking facility and email id ) should be submitted along with the tender. 
Tenders without these details will not be accepted . 

The Forest Department will not be responsible for any inconveniences or loss to the Bidder while uploading / 
downloading the bid . 


SPECIFICATIONS 


Battery 


Fully charged 12 V DC , 150 AH Secondary Tubular Battery (Power Pack ), Poly propylene container with 3 years warranty. 
Battery Charger (Linear Type Eliminator) 


Input Voltage -230 ACE 1 % 50 Hz 


DC Output Voltage to 13 .6 VDC , 10 Amps for VHF radio load & battery ( 150 AH ) charging 
LED indication for (a) Mains (b ) Overload (c) DC out 


Fuses for (a ) AC in (b ) DC Out 
Protection from short circuit, Line & Load regulation , RF interference and Power Transfer should be copper wounded . 


Full details of Schematic diagram have to be supplied with each unit. 


( Sd .) 


Office of the Principal 
Chief Conservator of 
Forests (FMIS ), 
Thiruvananthapuram . 


Principal Chief Conservator 

of Forests ( FMIS). 
(For and on behalf of the Governor of Kerala ) 
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Medical Education Department 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


Cost of tender form (inclusive of sales Tax ) : 

Original - 1,350. 
Duplicate - 675. 


(1) 


നമ്പർ സി8 - 29869/ 2015/ എം . സി . റ്റി. 2016 ജനുവരി 25. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലെ 
ബയോമെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഡിഫിബിലേറ്റർ 
അനലൈസർ - 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 98 / 2015. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,350. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 675. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25-2-2016, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 26 - 2 - 2016, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26 - 2- 2016, 
3 മണി. 


Last date and time of sale of tender form — 25 -2 - 2016 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
26-2 -2016, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 26- 2- 2016, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin - 695 011 . 
Money Order should reach this office on or before 
15 - 2 -2016 at 3 p . m . No other forms of remittance will be 
accepted . 


Specification of Defibrillator Analyzer 


OPERATIONAL REQUIREMENTS 
1. Should be portable analyzer for calibration of 

monophasic and biphasic defibrillators . 
- 2. Should be supplied with automation software 

standardizes test procedures , compares results to 
standards limits , generates / stores reports and 
provides total digital data management. 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 


1. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 2 - 2016 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Should be Portable , rugged and easy to carry. 
Should be compatible with Lown , Edmark , 
trapezoidal, biphasic and pulsed - biphasic 
defibrillation technology . 
Should have AED technoloy compatibility . 
The analyzer should have Energy Measurement 
range of 0 to 600 J. 


3. 


6 . 
7. 


8. 


No. C8/29869/2015/ MCT. 

25th January 2016. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the Defibrillator 
Analyser - 1 No . required for the Bio Medical 
Wing, Government Medical College Hospital , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 
Tender Number and addressed to the Principal, 
Government Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 
Tender No. - 98/ 2015. 
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Energy Measurement accuracy : - 1 % of reading . 
Charge time measurement range : 0 .1 s to 100 s . 
The analyzer should have Load Resistance 
of 50 . 
Analyzer should have easy- to- read LCD display. 
Should have USB interface. 
Should be supplied with Long - lasting , Ni MH 
rechargeable battery . 
Analyzer should have battery back up more than 
5 hours . 
Should have 10 independent ECG outputs that 
provide 12 lead combinations for standardized 
clinical signals. 
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13. Analyzer should have facility to analyze അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 2 - 2016 - ന് മുൻ പ് 
Cardioversion Synchronization Test. 

കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
Should be supplied with test automation software 

പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
that standardize testing procedures , capture 

താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
waveforms and test results , and print and 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
document test results . 

ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
15. Power supply : 230 V, 50 HZ . 

No. C8/ 29870 /2015/ GMCT. | 25th January 2016 . 
- 16. The analyzer should be supplied with windows 
compatible software for inferfacing with computer. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 

are invited for the supply of the following item required 
ACCESSORIES, SPARES AND CONSUMABLES 

for the Department of Biomedical Wing , Government 
1 . Operator s Manual ( CD ) -01 

Medical College, Thiruvananthapuram . 
2 . Quick Reference Guide - 01 

Tender should be superscribed with Tender Number 

and addressed to the Principal, Government Medical 
- Operator s Manual ( hard copy ) - 01 

College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can 
4 . Data Transfer Cable — 01 No . 

be had from this office on working hours till 3.30 p . m . 
5. Defibrillator Paddle Contact Plates 01 Set 

Tender No . - 99 /2015. 
Battery Eliminator — 01 

Name of Item — ESU Analyser — 1 No . 
7. Carrying Case — 01 Set 

Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ) : 

Original - 1,350. 

Duplicate - 675 . 
നമ്പർ സി8 - 29870/ 2015 / എം . സി. റ്റി. 

2016 ജനുവരി 25 . 

- Last date and time of sale of tender form - 25-2 -2016, 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

3 p . m . 
ബയോമെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത Last date and time of receipt of tender form 

ഫോറ ത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 26-2-2016, 2.30 p. m . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 

| Opening date and time of tender 26- 2 - 2016, 3 p . m . 
തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 

Tender forms will be sent through post if required 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

provided due amount with sufficient postage charge 

( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
ദർഘാസ് നമ്പർ 99/ 2015. 

Principal, Government Medical College , 
ഇനം- ഇ . എസ്സ്. യു . അനലൈസർ - 1 എണ്ണം. 

Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 

Order should reach this office on or before 15 - 2 - 2016 , 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

No other forms of remittance will be accepted . 
- അസ്സൽ - 1, 350. 

Specification of ESU Analyzer 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 675. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും OPERATIONAL REQUIREMENTS 
സമയവും - 25- 2 - 2016, 3 മണി. 

- 1. Should be full - featured , compact, portable 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

analyzer designed to analyzer Elecrosurgery units 
സമയവും 26 - 2 - 2016 , 2 .30 മണി. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26-2-2016, 

The device should analyze Automatic power 
3 മണി. 

distribution measurement, including power , 
ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 

current, peak -to -peak voltage (closed load only ), 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

and crest factor. 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 

Device should have an Oscilloscope output. 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 

The analyzer should measure High - frequency 

leakage current with an accuracy of + 2 % of 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

reading. 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 4 . Peak to peak voltage measurement range should 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 

- be 0 to 10 KV with accuracy of + 10 %. 
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5. Current meaasurement range should be 20 mA ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
| 2200 mA with accuracy of + 5 %. 

അസ്സൽ - 950. 
6 . Analy zer should have crest factor measurement 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 475. 
range from 1.4 to 16 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
7. Analyzer should have internal user-selectable test 

സമയവും -- 25 - 2 - 2016, 3 മണി. 
- loads from 10 2 to 52002 . 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Analyzer should have Large LCD display . 

സമയവും 26- 2 -2016, 2.30 മണി. 
Device should have RS -232 and parallel port for 
printer interface. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26 - 2 - 2016, 

3 മണി. 
10 . Power Supply : 230V , 50 Hz AC single phase 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
power supply. 

തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ACCESSORIES, SPARES AND CONSUMABLES 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
1, Operator s Manual ( CD ) -01 

ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 

അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
2 . Operator s Manual (hard copy ) — 01 

മുദ പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു ക ളോ 
3. ESU - Dispersive safety lead — 01, 

അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 

വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
| ESU - COM safety lead - 01 

മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
5. ESU - Jumper safety lead — 01 

അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 2 - 2016 - ന് മുൻ പ് 

കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
Test lead with stackable plugs — 01 Set 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
Test lead set with retractable sheaths — 01 Set പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
8 . Sure - grip large alligator clip set - 01 Set 

താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
9. Carrying Case — 01 

ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
10. Power cord - 01 

No, C8/29871/2015/ MCT. 

25th January 2016. 
11. All accessories and consumables required for 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
standardization of analyzer. 

are invited for the supply of the following items required 
STANDARDS , SAFETY AND CALIBRATION 

for the Department of Biomedical Wing, Government 
1. Comprehensive warranty for 2 years . 

Medical College, Thiruvananthapuram. 
2. During the warranty period , the equipment should 

Tender should be superscribed with Tender Number 
be calibrated free of cost . 

- and addressed to the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
3. Equipment should be European CE / FDA this office on working hours till 3 .30 p . m . 
approved. 

Tender No . - 100 /2015 . 
Comprehensive training for biomedical staff 
working under Directorate of Medical Education 

Name of Equipment - Infusion Analyser - 1 No. 
till familiar with the system . 

Cost of tender form (inclusive Sales Tax ) : 

Original - 950. 
നമ്പർ സി8 -29871/2015 / എം . സി. റ്റി. 2016 ജനുവരി 25. 

- Duplicate - 475. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ | Last date and time of sale of tender form - 25-2-2016, 
ബയോമെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 

3 p . m . 
പറയുന്ന ഉപകരണം ഓഫറിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 

Last date and time of receipt of tender form 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 

26-2-2016, 2.30 p. m. 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 

Opening date and time of tender - 26-2-2016, 3 p. m . 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

Tender forms will be sent through post if required 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 100/ 2015. 

provided due amount with sufficient postage charge 
ഇനം - ഇൻഫഷൻ അനലൈസർ - 1 എണ്ണം. 

( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 


- ( 3) 
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The Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 

ACCESSORIES, SPARES AND CONSUMABLES 
Kerala State , Pin -695 011 . Money Order should reach this 1. Operator s Manual (CD ) - 01 
office on or before 15 - 2 - 2016 . No other forms of 

2. Quick Reference Guide - 01 
remittance will be accepted . 

3. Operator s Manual (hard copy ) — 01 
Specification of Infusion Analyzer - Single Channel 

4 . 20 ml Priming Syringe - 01 
OPERATIONAL REQUIREMENTS 

5. Luerlock - 3 Way — 01 
1. The infusion pump analyzer should be 

6 . 5 Plastic Drain Line _ 01 
compatible with a wide array of infusion pumps 
including syringe pumps, volumetric pumps 

7. Power Cord01 
and anesthesia pumps . 

8. Serial Communication Cable01 
2 . The infusion device tester should measure 9. Data management software — 01 No. 
instantaneous flow , average flow , occlusion 

10 . Carrying Case — 01 
pressure and analyze patient- control analgesia 
(PCA ) units. 

11. All accessories and consumables required for 

standardization of analyzer 
3 . Should be supplied with automation software 
that standardizes test procedures, compares 

STANDARDS, SAFETY AND CALIBRATION 
results to standards limits, generates/stores report 1. Comprehensive warranty for 2 years 
and provides total digital data management. 

2. During the warranty period , the equipment 
TECHNICAL SECIFICATIONS 

should be calibrated free of cost 
1. The single channel infusion pump analyzer 

3. Equipment should be European CE /FDA 
should be compatible with a wide array of 

approved 
infusion pumps including syringe pumps, 

Comprehensive training for Biomedical staff 
volumetric pumps and anesthesia pumps. 

working under Directorate of Medical Education 

till familiar with the system . 
The infusion device tester should measure 
instantaneous flow , average flow , occlusion 
pressure and analyzes patient-control analgesia 
(PCA ) units . 

mmio m318 -29872 /2015 /290.ml. gl. 2016 2017 25. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി 
Flow rate Range : 0 .5 ml/hr to 1000 ml/hr 

യിലെ ബയോ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
Volume Measurement range : 0 .06 ml to 9999 ml ഗ്യാസ് ഫ് ളോ അ ന ല സർ - ഒരെണ്ണം വിതരണം 

ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
5. Measurement Accuracy for flow and Volume : 

Dum1002m2. BørelomuzAC Borelom Mmicos22s1 
< 2 % of reading. 

നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
Occlusion pressure measurement range : 0 to GAIG3a , 0100MM 1200 - 695 011 29 m eonu omolo 

45 psi. 
7 . Should have provision for Single-and dual -flow 

B @ reimŬ MM 101/ 2015. 
(piggyback ) testing . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
Full PCA testing (bolus volume, lockout time, and 

com : 08 – 1,580. 
automated external triggering ) should be possible. 

coolgaro 790 . 
Should have an autostart mode that enables unit 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
to begin testing only when fluid is detected . 

m2010— 25 -2 - 2016 , 3 oom ). 
10. Analyzer should have live graphical view for real 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
real- time pump malfunction/ problem alerts or 

NOO1026 - 2 - 2016 , 2.30 em . 
analysis. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
Device should have built -in memory to save test 

26 -2 - 2016 , 3 ml. 
results for printing or downloading to computer. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
System should be supplied with software to m ( 50) BowlA 2001 BOOCOOMOM . BôreIIM 
display, store and recall results via PC . 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
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CIO CQ5 Wild Ol092 M mm . me on 0133 29eo Technical Specifications 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 

1. Should be a general- purpose gas -flow analyzer for 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

testing conventional electro mechanical ventilators 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 

and high - frequency ventilators . 
തു മാ യ മണി യോർഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 

2. Device should have facility to measure 
Go Balo Cô 6DD 630o070708 15 - 2 - 20 16 – 20 % ol 

bi- directional flow (low flow and high flow ), 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

pressure (low pressure and high pressure ) volume 

and oxygen concentration . 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 3. Device should measure at least 20 ventilator 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

parameters including ventilatory inspiratory tidal 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 

volume, expiratory tidal volume, expiratory minute 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

volume, breath rate , I: E ratio , inspiratory time, 

expiratory time, peak inspiratory pressure , inspiratory 
No. 08 /29872 /2015 /MCT. 

25th January 2016 . 

pause pressure , mean airway pressure, PEEP , lung 

compliance , inspiratory hold time, expiratory hold 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 

time, peak inspiratory flöw , peak expiratory flow , 
are invited for the supply of Gas Flow Analyzer — 1 No. 

flow bias and Oxygen concentration . 
for the Bio Medical Wing of Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 

4 . Device should have range and accuracy for flow 
Tender Number and addressed to the Principal, Medical 

measurement as follows: 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 

Low flow Range : - 25 LPM to 25 LPM 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Accuracy : + 2 % 

High flow Range : - 300 LPM to 300 LPM 
Tender No. — 101/2015 . 

Accuracy: + 2 % 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ) : 

5 . Device should have range and accuracy for pressure 

measurement as follows: Low - Pressure Range : 
Original— 1,580 . 

+ 500mmHg ( 10 psi) Low - Pressure Accuracy : + 0 .8 % 
Duplicate · 790 . 

of reading or $ 1.5 mmHg , High Pressure Range 

# 100 psi High pressure Accuracy : + 1 % of reading 
Last date and time of sale of tender form - 25-2-2016 , 

or + 0 .3 psig. 
3 p . m . 

6 . Device should have range and accuracy for 
Last date and time of receipt of tender form 

following parameter as follows: 
26 -2 - 2016 , 2.30 p . m . 

Expiratory Minute Volume Range : 0 L to 60 L 
Opening date and time of tender — 26 -2 -2016 , 3 p . m . 

Accuracy : + 3 of % or 250 ml 
Tender forms will be sent through post if required 

Breath Rate Range : 0 .5 BPM to 150 .0 BPM 

Accuracy : + 1 of % 
provided due amount with sufficient postage charge 

Inspiratory - to -Expiratory Time Ratio (I: E Ratio ): 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 

Range : 1:200 to 200 : 1 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 

Accuracy : + 2 % or + 0 . 1 s 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 

Inspiratory Time: Range : 0 s to 60 s 
on or before 15 - 2 - 2016 . No other forms of remittance will 

Accuracy : + 1 % or + 0 .1 s 
be accepted . 

Expiratory Time: Range: 0 s to 90 s 
Specification of Gas Flow Analyzer 

Accuracy : + 1 % or + 0 .1 s 

Device should have range and accuracy for the 
Operational Requirements 

following : 
Should be a general- purpose gas - flow analyzer 

Peak Inspiratory Pressure 
for testing conventional electro mechanical 

Range: + 120 cm H2O 
ventilators and high -frequency ventilators. 

Accuracy : + 3 % or + 1 cm H2O 

Inspiratory Pause 
2. It should measure at least 20 ventilator parameters 

Pressure : Range : + 120 cm H2O 
and should display all of them on one screen . 

Accuracy : + 3 % or + 1 cm H2O 

Mean Airway Pressure : Range : + 80 cm H2O 
3. Should be supplied with automation software that 

Accuracy : + 3 % or + 0 .5 cm H2O 
standardizes test procedures, compares results to 

Positive End Expiratory Pressure ( PEEP ): 
standards limits, generates/ stores reports and 

Range:-5 to 40 cm H2O 
provides total digital data management. 

Accuracy: + 3 % or = 0 .5 cm H2O 
Gaz. No. 7/2016 /DTP ( SPC). 
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8 . Device should have range and accuracy for the 

(1) Barb ( luer lock -male to 1/89 ID tubing) -02 
following: 
Lung Compliance : Range: 0 to 150 ml/cm H2O 

(m ) Tubing adapter ( 1 /4 NPT male to 1/ 8 ID tubing 
Accuracy: + 5 % or = 5 ml/cm H2O 

barb fitting) -02 
Inspiratory Hold Time: Range: 0 s to 60 s 
Accuracy : + 1 % or + 0 .1 s 

(n ) Tubing adapter (luer lock 1/ 16 to bulkhead 
Expiratory Hold Time: Range : 0 s to 90 s 

connection ) -02 
Accuracy : + 1 % or + 0 .1 s 

(o ) Spare fuse -01 
Peak Expiratory Flow : Range: 0 1pm to 300 lpm 
Accuracy : + 3 % or + 2 lpm 

(p ) Tubing 1/8" 4 long -02 
Peak Inspiratory Flow : Range: 0 1pm to 300 lpm 
Accuracy : + 3 % or + 2 lpm 

(q ) Soft Vinyl Carrying Case -01 
Flow Bias: Range: 01 lpm to 30 lpm 
Accuracy: + 2 % or + 0.5 lp 

6 . Power cord -01 
9. Device should have LCD display . 

7 . Adult test lung -01 
10 . The analyzer should have HF mode with 900 BPM 

8 . Infant test lung -01 
measurement capability. 
11 . Device should have RS 232 serial port and parallel 9. All accessories and consumables required for 
printer port as output ports. 

standardization of analyzer 
12 . Device should be supplied with windows Standards. Safety and Calibration 
compatible software for interfacing with PC . 

1. Comprehensive warranty for 2 years 
13 . Should be supplied with test automation software 

that standardize testing procedures , capture 2. During the warranty period , the equipment should 
waveforms and test results and print and 

be calibrated free of cost 
document test results . 

3 . Equipment should be European CE/ FDA approved . 
14. Power Supply : 230 V , 50 Hz AC single phase 

4 . Comprehensive training for biomedical staff 
power supply . 

working under. 
Accessories, Spares and Consumables 


(5 ) 


MMIS m18 - 29873 / 2015 / 290.01. 01. 

2016 XMJOI 25 . 
-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ബയോമെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
സേഫ്ടി അനലൈസർ - ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മുദവെച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
0102 IM MO 1200 -695 011 290 mejo nuoml08 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


1. Operator smanual — 01 
2. Windows compatible PC Software - 01 
3. Serial cable -01 
4 . Tilt stand -01 
5 . Accessory kit ( to include the following accessories ) 

(a ) Filter, external (bacterial) -01 
(b ) Filter , external (60mm /low flow )-01 
(c) Filter, external (pulmonary function ) -01 
(d ) Adapter, DISS 02 nut and nipple with 14 " ID . 

hose barb - 01 
(e) Tubing adapter , directional (15mm OD x 15mm 

OD ) - 02 
(f) Tubing adapter (22mm OD x 22mm ID )-02 
(g ) Tubing adapter (22mm OD x 22mm OD )-02 
(h ) Tubing adapter ( 15mm OD x 22mm OD )-02 
(i) Tubing adapter ( 15mm OD x 15mm OD )-02 
(j) Tubing adapter (15mm ID x 15mm OD )-02 
(k ) Tubing adapter, narrow bore-02 


Bôrejonų Mmid102 / 2015. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

com 081 ,580. 

coolgado 790 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NO01025 - 2 - 2016 , 3 zom . 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
me 1026 -2 - 2016 , 2. 30 eml. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
26 -2 -2016 , 3 em . 
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ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 3. Should be supplied with automation software that 
mas 50 cowlan001 COQ VCHOBOOM . Bôre mű 

standardizes test procedures , compares results to 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 

standards limits, generates/stores reports and 
ആ യോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 

provides total digital data management. 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

Technical Specifications 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത 

1. The analyzer should have facility to perform 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

following tests. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
GO # alo Cô DT 60o010156 15 - 2 - 2016 - 23 ô cử 

(a ) Line (Mains) voltage 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

(b ) Ground wire (or Protective Earth ) Resistance 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 

(c ) Equipment current 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

(d ) Insulation resistance 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

(e) Ground (Earth ) leakage 
No . C8-29873/2015 /GMCT. 25th January 2016. 

(f) Chassis (Enclosure) leakage 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 

(g ) Lead to Ground ( Patient) and Lead to Lead 
are invited for the supply of Electrical Safety Analyzer 

(Patient Auxiliary ) leakage 
1 No. required for the Department of Bio -Medical wing , (h ) Lead isolation (Mains on applied parts leakage) 
Government Medical College , Thiruvananthapuram . 

(1) Differential leakage 
Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 

(1) Direct equipment leakage 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 

(k ) Direct applied part leakage 
this office on working hours till 3. 30 p.m . 
Tender No. — 102 / 2015. 

(1) Alternative equipment leakage 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ) : 

(m ) Alternative applied part patient leakage 
Original 1,580 . 

(n ) Point to point leakage, voltage and resistance 
Duplicate — 790 . 

(0 ) ECG simulation and performance waveforms 

2. Analyzer should have large, easy - to - read LCD 
Last date and time for sale of tender form — 25 -2 - 2016 , 
3 p . m . 

display with adjustable contrast . 
Last date and time for receipt of tender form 

3. The portable analyzer should have tilt stand design 
26 -2 - 2016 , 2 . 30 p . m . 

for stand -up testing in field environments. 
Opening date and time of tender — 26 -2 -2016 , 3 p . m . 

Analyzer should have following specification for 

voltage measurement 
Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 

Range (mains voltage) : 180 V ac rms to 264 V ac rms. 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 

Range (accessible voltage ) : 0 V ac mms to 300 V ac rms 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 

Accuracy : 2 % of reading 
on or before 15 -2 - 2016 . No other forms of remittance will 

Voltage tests : Mains and point to point 
be accepted . 

5. Analyzer should have following specification for 
Specifications of Electrical Safety Analyzer 

earth resistance measurement 
Operational Requirements 

Modes : Two terminal 
1. Should be full- featured , compact, portable 
analyzer, used to verify the electrical safety of 

Test current > 200 mA ac 
medical devices. 

Ranges : 0 12 to 2 12 
2 . The Analyzer should test electrical leakage as per 

Accuracy : 2 % of reading 
ANSI/AAMI, NFPA 99 IEC 62353, AN /NZS 3551, 
and parts of IEC 60601- 1 electrical- safety 

Resistance tests : Earth resistance and point to 
standards. 

point 
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6 . Analyzer should have following specification for 10 . All accessories and consumables required for 
equipment current measurement 

standardization of analyzer 


Mode : ac rms 
Range : 0 A to 20 A 

Accuracy : £ 5 % of reading 
7 . Analyzer should have following specification for 

equipment leakage current measurement 
Mode : ac + dc (true rms), ac only, dc only 


Standards, Safety and Calibration 
| 1. Comprehensive warranty for 2 years. 
2 . During the warranty period , the equipment should 

be calibrated free of cost. 
3. Equipment should be European CE/FDA approved . 
4 . Comprehensive training for biomedical staff working 

under DME till familiar with the system . 


GovernmentMedical College , 
Thiruvananthapuram. 


| ( Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Range : 0 u A to 1999 uA & 2 mA to 10 mA 
8. Analyzer should have following specification for 

differential leakage current measurement 
Ranges : 75 u A to 1999 uA & 2 mA to 20 mA 

Accuracy : + 10 % of reading 
9 . Analyzer should have following specification for 

insulation resistance measurement 
Range : 0 . 5 M2 to 100 MO 

Accuracy : + 7.5 % of reading 
10. Equipment should have ECG waveform tests and 

dual-lead measurements to perform the functionality 
of a simulator. Analyzer should have provision to 
set following BPM for ECG complex . ECG complex 

(BPM) : 30 , 60, 120 , 180 and 240 . 
11. Analyzer should have provision to set following 

setting for ventricular fibrillation ECG complex . 
Square wave (50 % duty cycle ) (Hz) : 0.125 and 2 
Sine wave ( Hz ) : 10, 40, 50, 60 and 100 
Triangle wave (Hz) : 2 

Pulse (63 ms pulse width ) : 30 BPM and 60 BPM 
12. Power Supply : 230 V, 50 Hz, single phase AC 

power supply 
| 13. Should be supplied with automation software 

which standardizes test procedures , compares 
results to standards limits , generates / stores 

reports and provides total digital data management. 
- 14. Analyzer should have Internal memory for 100 test 

records . 
15. Analyzer should have USB interface. 
Accessories, Spares and Consumables 

1. Operator s Manual (CD )-01 
2 . Quick Reference Guide-01 
3. Operator s Manual (hard copy )- 01 
4 . Data Transfer Cable -01 No. 
5. Accessory Kit : Test Lead Set, Test Probe Set, 

Alligator Clip Set-01 No . 
6. Null Post Adapter - 01 
7. 5 -to -5 Banana Jack to ECG Adapter-01 Set. 
8 . Carrying Case-01 Set. 
9. Power Cord -01 Set . 


നമ്പർ സി5 - 892/2016 / എം . സി. റ്റി. 

2016 ജനുവരി 27. 
-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി 
യിലെ ഐ . സി. യു ., ലാബ്, ഒ. റ്റി . എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് 
ആവ ശ്യ മായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 117 / 2015 . 

ഇന വിവരം - ഇക്കോ ഷീൽഡ് - 1 ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ X 
600 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,580 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 790. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 2- 2016, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 2 - 2016, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 - 2- 2016, 
3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 2 - 2016 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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No. C5/ 892/ 2016/MCT. 

27th January 2016. Last date and time of sale of tender form — 22 -2 - 2016 , 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 

3 p. m . 
are invited for the supply of the following items required 

Last date and time of receipt of tender form 
for the ICU , Labs & OTs to Medical College Hospital, 

23- 2 -2016, 2.30 p. m . 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
Tender Number and addressed to the Principal, Opening date and time of tender - 23 -2 -2016 , 3 p . m . 
Government Medical College , Thiruvananthapuram, 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 

Tender forms will be sent through post if required 
working hours till 3.30 p . m . - 

provided due amount with sufficient postage charge 

( 50 each) is sent by way of Money Order in favour 
Tender No. - 117 / 2015. 

of the Principal, Government Medical College , 
Name of Items - Eco shield -1 Lit . Bottle - Complex | Thiruvananthapuram, Kerala State, Pin - 695 011 . Money 
formulation for stabilized hydrogen peroxide 11 % W /V of Order should reach this office on or before 15 -2 -2016 . 
Diluted Silver Nitrate Solution — 1 Lit . Bottle of 600 Nos. 

No other forms of remittance will be accepted . 
Cost of tender form (inclusive of sales tax ) : 
Original - 1,580 . 

Government Medical College, 

| ( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

| For Principal. 
Duplicate - 790. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി2 - 4940 / 2015 / ഡി . സി. റ്റി. 

2016 ജനുവരി 22. 
- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 2015 - 16 വർഷം, എക്സാ ഓറൽ ഇൻട്രാ ഓറൽ റേഡിയോ ഗ്രാഫിക് 
ഫിലിമുകളും ഡെവലപ്പർ പൗഡറും ഓറൽ മെഡിസിൻ ആന്റ് റേഡിയോളജി വകുപ്പിലേക്ക് ഇതൊടോപ്പമുള്ള പട്ടിക പ്രകാരം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിന് പുറത്ത് “ ടെൻഡർ നമ്പർ 43 / 2015 എക്സ്ട്രാ ഓറൽ ഇൻട്രാ ഓറൽ റേഡിയോ 
ഗ്രാഫിക് ഫിലിമുകളും ഡെവലപ്പർ പൗഡറും ഓറൽ മെഡിസിൻ ആന്റ് റേഡിയോളജി വകുപ്പിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
നുവേണ്ടി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം പിൻ - 695 011 ” എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ച് തരേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 23 - 2 - 2016 , 2.30 മണി. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 23 - 2 - 2016 - ന് 3 മണിക്ക് ദർഘാസ് നൽകിയവരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 43/ 2016 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1, 000 . 

പകർപ്പ് - - 500 . 
- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോ ളേജ്, തിരു വ ന അ പു രം , 
പിൻ - 695 011- നോട് അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തുമാ ണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തി നാ യുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
കാ ര ണ വ ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യ പ്പെ ടാ വു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വിൽപ്പന 22 - 2 - 2016 - ന് 3 മണിവരെ ആ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാ യി 
ചെക്കുകളോ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം 
വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 10 - 2 - 2016 , 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 


No . C2 / 4940 /2015/DCT. 

- 22nd January 2016 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are invited for the supply of manual extra oral and intra oral 
radiographic films and developer powder for the department of Oral Medicine and Radiology of Govt. Dental College, 
Thiruvananthapuram for the year 2015 - 16 as detailed in the statement attached . The envelopes containing the tender 
should bear the superscription " Tender No. 43 / 2015- 16 for the supply of manual extra oral and intra oral radiographic 
films and developer powder for the Department of Oral Medicine and Radiology ” and should be addressed to “ The 
Principal, Government Dental College , Thiruvananthapuram , Pin - 695 011, Kerala ” 
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Last date of receipt of tenders will be 23 -2 -2016 . Late tenders will not be accepted . The tenders will be opened at 
3 p . m . on 23- 2 -2016 in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives, who may be present at 
that time. 

Tender No. — 43/ 2014 . 


Cost of tender form : 

Original — 1,000. 

Duplicate 500 . 

Intending tenderers may on application to the Principal, Government Dental College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011, Kerala , obtain requisite tender forms on which tenders should be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance shown above , which is the price fixed for a form and which is not 
refundable at any circumstances. The tender forms are not transferable . Sale of tender forms will be closed at 3 p . m . on 
22 - 2 - 2016 . Cheques, Postage Stamps etc. will not be accepted towards the cost of forms, nor will the forms be sent by 
VPP. Duplicate tender forms, if required , will be issued by a cash remittance shown above, per copy. Tender forms will be 
sent, if required , by post on payment of an additional amount of 50 as Postage Charge in the form of money order. 
Last date of receipt of money order is 10 - 2 - 2016 at 3 p . m . The specifications and schedule attached to this notice will 
forms part of this tender form . 


List of Items 


Sl. No. 


Name of Items 


Specification 


Required quantity 


Extra Oral Radiographic films 


30 pkts. of 50 films 


Intra oral Occlusal films (size 4 ) 


90 pkts. of 25 films 


6 ” x 12 ” films T-mat- green 
sensitive 
High speed films-size 57x76 mm 
polysoft, extra speed 
High speed films-size 21 x 31 mm 
polysoft, extra speed 
Developer Powder 13.5 L 
Fixer powder 13.5 L 


Intra oral Periapical Pedo film (size 0 ) 


12 pkts of 100 films 


Developer Powder 
Fixer powder 


30 pkts . 
30 pkts. 


SCHEDULE 


1. Tender form can be had from — Principal, Government Dental College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011, Kerala , 

Tel: (0471) 2444092, Fax No. 2444092, E -mail:principalgdctvm @ gmail.com 
2. The date upto which the rates to be in firm — One year from the date of submission of tender. 
3. The rate should be inclusive of S. T. and other taxes, duties, levies, insurance, freight charges , packing and 

forwarding charges etc . and free delivery at concerned Department/Section /Office. 
4 . Tenders to be submitted in details with illustrated pamphlet (wherever necessary) neatly typed, written manuscripts 

should be avoided . 
5 . All offers to the tender should be accompanied with the formal agreement executed in ` 100 Kerala Stamp Paper 

contemplated in Annexure 2 Store Purchase Manual 2013 Kerala , together with the required sum of Earnest Money 
Deposit (One percent of the total cost of articles strictly tendered which can be remitted by way of Crossed Demand 
Draft only favouring the following.) 

“ PRINCIPAL , GOVERNMENT DENTAL COLLEGE, THIRUVANANTHAPURAM ” 


6 . Advance payment conditions will not be considered . 
7. Tender forms are neither transferable nor the cost refundable under any circumstances. 
8. Sample should be produced and demonstration done as and when requested . 
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9. For each item the upper limit of No. of offers/ rate is restricted to 2 (two) and the 2nd offer/rate for an item must be 

substantiated with sufficient EMD . If second offer is not accompanied with suffcient EMD that will not be 

considered for selection . Tenders quoting more than 2 offers/rate for an item will not be considered for selection . 
10 . Soft copy of tender rate and specification in Microsoft Excel should be furnished along with original tender in the 

following format. 
Sl. No . Item Specification 

Unit 

Rate 
11. Brand name/ make of item should be clearly mentioned . 
12 . Tenders with insufficient EMD will not be considered for selection. 
13. Belated tenders will not be considered under any circumstances . 
14 . Tenders unsealed , unsigned on all pages and appropriate spaces or submitted without superscription will be 

rejected . 
15 . Distributor /supplier should produce authorization from the manufacturer in their official stationary. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the requirements 

in the tender notification and tender schedule. 
17. If complaints are reported the supplier should take back the item at their cost and risk . 
18. The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers. 
19. The rate should be quoted in Indian Currency and payment will be made only in Indian Currency. 
20 . The only jurisdiction of any dispute regarding the purchase will be at Thiruvananthapuram . 
21. The photocopies of the documents produced along with tender should be attested by a Gazetted Officer. 
22. If the date scheduled for opening of tender is declared as holiday, tenders will be opened on the next working day 

at the same time, same place. 
23. Tenders should bear the signature/seal and full Postal address , Fax No ., Telephone No . and Mobile Phone No . of 

the tenderer wherever necessary . 
24. Tenders will be opened in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives who may be 

present at that time and they should have valid authorization letter. 
25. Compliance statements of each of the specification should be furnished , clearly. 
26 . The conditions prescribed in the schedule and detailed specification of equipment will forms part of tender notice . 


Government Dental College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
For Principal. 


ഇ - ടെണ്ടർ പരസ്യം 


നമ്പർ സി1- 11125 / 2015. 

2016 ജനുവരി 25. 
ആലപ്പുഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് 1- 4 - 2016 മുതൽ 31 - 3 - 2017 വരെയുള്ള 
കാലയളവിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
ഓൺലൈൻ മുഖാന്തിരം ഇ - ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസിന്റെ ഉദ്ദേശ മൂല്യം - 60, 00,000 ( അറുപത് ലക്ഷം രൂപ 
മാത്രം) ആണ്. 


ന്റെട്രസ് ഓക്സൈഡ് 
- എ ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ - 1854 ലിറ്റർ 

ഡി ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ - 17000 ലിറ്റർ 
III കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 

എ ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ 3 കിലോ ഗ്രാം 

സി ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ 9 കിലോ ഗ്രാം 

- ഡി ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ - 30 കിലോ ഗ്രാം 
1. ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വന്തമായി ഡിജിറ്റൽ 

- സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. 
2. ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പി ക്കു ന്ന തിനുള്ള ഫീസ് 

9,000 + VAT 5 %. 


- I മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ 


എ ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ ( 0.6 m ) 
ബി ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ (1.6 m ) 
ഡി ബൾക്ക് (7 m ) 
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3. നിരതദ്രവ്യം മൊത്തം വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
4. ഇ - ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം : 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതാണ്. 
5. കരാറുകാരൻ കയറ്റിറക്കുകൂലി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 

ചാർജ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള തുക ആയിരിക്കണം 
ഇ - ടെണ്ടറിൽ കാണി ക്കേ ണ്ട ത് . യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും ഈ ചെലവ് ആശു പ്രതി 

വഹിക്കുന്നതല്ല. 
6. നികുതി സഹിതമുള്ള തുകയാണ് ഇ - ടെണ്ടറിൽ 

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
7. നിറ സി ലി ണ്ട റു കൾ സ്വന്തം ചെല വിൽ 
ആശു പതിയിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട തും , കാലി 
സിലിണ്ടറുകൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ തന്നെ തിരികെ 

കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുമാണ്. 
- മേൽപ്പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ 
ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ടെണ്ടർ തുകയുടെ 5 % 
വരുന്ന തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതും 
അതിനോടൊപ്പം വിതരണം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള 
കരാർ - 100- ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്. 

ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ടെണ്ടറിന്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ 
തീയതികൾ അറിയുന്നതിനും www.etenders.kerala.gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. 
-- ഏതെ ങ്കിലും ഒരു ടെണ്ടർ നിര സി ക്കു ന്ന തിനോ 
സ്വീക രിക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം ആലപ്പുഴ ഗവ. 
റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതി സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


2. Tender submission fee - 9, 000 + VAT 5 %. 

Mode of Submission of Tender - Tender 
should be submitted online in 
www.etenders.kerala.gov.in 
For critical dates — Please see NIC portal 
Identity tenderers should quote the rate 
inclusive of loading and unloading charges and 
freight. The hospital authorities are not in any 
way shall afford these expenses. 
The gas should be supplied to the store of 
this hospital and empty cylinders should be 

collected back from the store at their own cost. 
7. The rate which quoted should be the rate 

including tax . 
The tenders should be accompanied by an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth - 100 and EMD of 
1 % of the estimated cost. The rules applicable to all 
e -tenders will be applicable to this tender also . Any 
further information about the specification can be 
obtained from this office during office hours . 

The tender not satisfying the conditions are liable to 
be rejected without further notice. 


Office of the Superintendent, 
Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha. 
E -mail-mchalappuzha @ gmail.com 
Phone-0477- 2282021 . 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി അധികാരി 
കളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- (Sd.) 
Superintendent. 


No. C1-11125/2015. 25th January 2016 . 

ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
The Superintendent, Govt. T. D . Medical College 

നമ്പർ സി5 - 2335 / 2015 / എം . സി. കെ .. 2016 ജനുവരി 30. 
Hospital, Alappuzha invites online bid through 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ലെൻസ്- 90 ഡി 
e -procurement for supply of Medical gases for the period 

ഗോൾഡ് മാൻ 3 മിറർ ഫോർ ലേസർ തെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങൾ 
from 1 -4 - 2016 to 31- 3 - 2017 . Estimated cost is about 
- 60 ,00 ,000 (Rupees Sixty Lakhs only). 

വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ - 630 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
| I. Medical Oxygen 

16 - 2 - 2016 , 2 .30 മണിവരെ വാങ്ങാ വു ന്നതാ ണ് . ദർഘാസ് 
| A Type Cylinder - ( 0.6m ) 

പത്ര ങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമു ള്ള വർ ി 40 അധികം 

മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
B Type Cylinder - ( 1.6m ) 

ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുൻപ് 
D Bulk Cylinder (7 m ) 

ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 

നൽകുന്നതല്ല. 
II. Nitrous Oxide 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
A Type Cylinder — 1854 Lit. 

നമ്പർ സി5 /2335/(3)/ 2015/ എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
D Type Cylinder - 17000 Lit. 

ലെൻസ്- 90ഡി ” എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
III. Carbon Dioxide 

17 -2 - 2016 , 4 മണിക്ക് മുൻപ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ട 
A Type Cylinder - 3 Kg. 

താണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണ 

മായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം 
C Type Cylinder — 9 Kg. 

ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 18 - 2 - 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 - ന് തുറക്കുന്ന 
D Type Cylinder — 30 Kg. 

താണ്. 
1 . The bidder should have the necessary portal 

-- വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
enrollment (with their own Digital Signature യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
Certificate ) 

വാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 2 - 2016 , 2 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 50 തപാൽ 
കൂലിയായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് 
അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ ദർഘാസ് 
വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 


No. C5/2335/2015/ MCK . 

30th January 2016 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Lenses - 90D Goldman 3 mirror for Laser 
Therapy (Mainster standard ) to Government Medical 
College , Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 630 prescribed cost in cash or by money 
order till 16 -2 - 2016 , 2. 30 p . m . No other modes of 
remittance will be entertained . Those who require tender 
forms by post, a sum of 40 will be added towards 
postage charges. Money orders should reach this office 
at least 10 days prior to the closing date of tender sales. 
Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelopes as “ Tender No. C5 /2335 (3 )/2015 /MCK for the 
purchase of Lenses - 90 D Goldman 3 mirror for Laser 
Therapy addressed to “ The Principal , Govt. Medical 
College , Kottayam -8 ” should reach this office on or before 
17 - 2 - 2016 , 4 p . m . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
18 -2 -2016 , 2 .30 p . m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may present at that 
time. 


- ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണ മായി 
ഒടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡാഫ്റ്റ് 
മുത ലാ യ വ സ്വീകാര്യ മ ല്ല . 200 മുദ്രപത്ര ത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രവും ദർഘാസിനൊടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവർത്തി സ മ യ ങ്ങ ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- No. CE/ T1/ 162 /2015 -16. 


18th January 2016, 


Sealed tenders in prescribed form are invited for the 
supply of Welding Tool Kit distributing STEP -4U 
Students as per list attached for Govt. Polytechnic College, 
Adoor at a total cost of 1,40,990. 


E . M . D . — 1 % of the total estimate value . 


Cost of tender forms: 


Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 
Govt. Medical College, 
Gandhi Nagar P. O ., 

( Sd.) 
Kottayam . 

Principal (i/c ). 


Original - 400 + 5 % VAT = " 420. 
Duplicate - 200 + 5 % VAT = 1 210. 


Date and time which tender form will be sold 
18- 2- 2016, 2 p . m . 


Technical Education Department 


Last date and time of receipt of tender form — 18 -2 - 2016 , 
1 p . m . 


- ദർഘാസ് പരസ്യം 


- Date and time of opening of tender form - 18- 2- 2016, 
2 p . m . 


നമ്പർ CE/ T1 / 162/ 2015 - 16 . 

2016 ജനുവരി 18. 
അടൂർ സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജിലെ 
തുടർവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം STEP - 4U വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 
നൽകു ന്ന തി നായി വെൽഡിംഗ് മെഷീനും അ നു ബന്ധ 
ഉപകരണങ്ങളും നൽകുന്നതിലേക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ളതും 
മുദ്രവെച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക് - 1,40 ,990. 
നിരതദ്രവ്യം ആകെ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 400 + VAT 5 % = 420. 

പകർപ്പ് - 200 + VAT 5 % = 210 . 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
18 - 2 - 2016 , 1 മണി. 


Mode of remittance of the cost of tender form 
In cash remittance in the college office or by money order. 
Those who want tender form by post should remit in 
additional amount of 50 for each tender as postal 
charge . 


An agreement in Kerala Stamp Paper worth · 200 is 
to accompany the tender. Tender forms can be had from 
Principal, Govt. Polytechnic College, Adoor. More details 
can be obtained from the office of the Continuing 
Education Cell, GPTC , Adoor on working time. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 2 - 2016, 2 മണി. 


Government Polytechnic College , 
Adoor. 


( Sd.) 
Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

Mode of remittance of the cost of tender form 
In cash remittance in the college office or by money order. 

Those who want tender form by post should remit in 
നമ്പർ പി1 /419 / 2016. 

2016 ജനുവരി 29. additional amount of 50 for each tender as postal 
- കോട്ടയം സർക്കാർ പോളി ടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 

charge . 
സിവിൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തിലെ സർ 

An agreement in Kerala Stamp Paper worth · 200 is 
ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് to accompany the tender. Tender forms can be had from 
മത്സ ര സ്വഭാവമു ള്ളതും മുദ്രവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ Principal, Govt. Polytechnic College , Kottayam . More 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 

details can be obtained from the office on working time. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 06/2015. 

(2 ) 
അടങ്കൽ തുക 2,75,000. 

നമ്പർ പി1 / 420 / 2016. 

2016 ജനുവരി 29. 
നിരതദ്രവ്യം -ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 

-- കോട്ടയം സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
അസ്സൽ - 600 + (VAT 5 %) = 630. 

മത്സ ര സ്വഭാവമു ള്ളതും മുദ്രവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ 

ക്ഷണിക്കുന്നു . 
പകർപ്പ് 300 + ( VAT 5 %) = 315. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 07 /2015 . 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 2 - 2016, 3 മണി. 

അടങ്കൽ തുക - 3,17,500. 
ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

നിരതദ്രവ്യം ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
സമയവും 17 - 2 - 2016, 12 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 2 - 2016, 

അസ്സൽ - 600 + ( VAT 5 %) = 630. 
3 മണി. 

- പകർപ്പ് - 300 + ( VAT 5 %) = " 315 . 
- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 50 തപാൽ 
കൂലിയായി അയക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ ദർഘാസ് 

സമയവും 16 - 2 - 2016 , 3 മണി. 
വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണ മായി 

സമയവും- 17 - 2- 2016 , 12 മണി. 
ഒടുക്കാവുന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് - ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 2 -2016 , 
ഡാറ്റ്മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല. 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 3 മണി. 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 50 തപാൽ 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 

കൂലിയായി അയക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് 
പ്രവർത്തിസമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ ദർഘാസ് 
No. P1/419 /2016. 

29th January 2016. 

വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
Sealed tenders in prescribed form are invited for the 

ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണ മായി 
supply of Equipments for Survey Lab of Civil Engineering 

ഒടുക്കാവുന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
Department for Govt. Polytechnic College, Kottayam at a 

ഡാഫ്റ്റ് മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല . 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
total cost of 2 ,75 ,000. 

തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 

താണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
Tender No . 06/2015 . 

പ്രവർത്തിസമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
E . M . D . — 1 % of the total estimate value. 

No. P1/ 420/2016. 

29th January 2016. 
Cost of tender forms: 

Sealed tenders in prescribed form are invited for the 
Original - 600 + ( 5 % VAT) = 630 . 

supply of Equipments for Material Testing Lab of Civil 

Engineering Department for Govt. Polytechnic College , 
Duplicate : 300 + ( 5 % VAT) = ~ 315 . 

Kottayam at a total cost of 3 ,17, 500 . 
Date and time which tender form will be sold 

Tender No. 07/2015. 
16-2- 2016, 3 p. m . 

E . M . D . — 1 % of the total estimate value . 
- Last date and time of receipt of tender form - 17 -2 - 2016 , 
12 Noon. 

Cost of tender forms: 
| Date and time of opening of tender form - 17 - 2 - 2016 , 

Original - 600 + (5 % VAT ) = - 630 . 
3 p . m . 

Duplicate - 300 + (5 % VAT ) = ~ 315 . 
398 


16th FEB. 2016 


STORES PURCHASE 


341 


Date and time which tender form will be sold 

[No. 2/2015-16] 
16- 2 - 2016, 3 p . m . 

- No. B / 4337 /2015 . 

| 13th January 2016 . 
Last date and time of receipt of tender form — 17 -2-2016 , 
12 Noon. 

Sealed tenders are invited for the supply of 

Equipments to IE & PLC Lab under Electronics 
Date and time of opening of tender form - -17- 2- 2016, 

Engineering Department of Government Polytechnic 
3 p. m . 

College, Perinthalmanna. 
Mode of remittance of the cost of tender form 

Estimate Cost _ 1 , 25,000. 
In cash remittance in the college office or by money order. 

EMD1 % 
Those who want tender form by post should remit in 
additional amount of 50 for each tender as postal Cost of tender forms: 
charge . 

Original - 400 + Sales Tax 20 + 
An agreement in Kerala Stamp Paper worth · 200 is 

Postal charge - 40 = 1 460 
to accompany the tender. Tender forms can be had from 

Duplicate - 200 + Sales Tax 10 + 
Principal, Govt. Polytechnic College , Kottayam . More 

Postal charge - 40 = 250 
details can be obtained from the office on working time. 

Due date and time for sale of tender form — 27 -2 -2016 , 
Government Polytechnic College , 

( Sd .) 

1 p. m . 
Kottayam . 

Principal . 

Due date and time for receipt of tender form — 27 - 2- 2016 , 

2 p. m - 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

Date and time of opening of tender — 27 - 2 - 2016 , 

3 p . m . 
| [ നമ്പർ 2 / 2015 - 16 ] 

The tender forms are available from the office either 
നമ്പർ ബി / 4337/ 2015. 

2016 ജനുവരി 13 . 

in person or by post. Postal charge - 40 is to be paid 

extra in case the tender is required by post . 
പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & പി. എൽ. സി. ലാബിലേക്ക് 

The cover containing tender form should bear the 
ഡുവൽ ഡി . സി . പവർ സപ്ലെ, ഡി . സി . പവർ സപ്ലെ, 

| name of the tender, tender number, due date , from address 
വേരിയാക്ക് 500 വി . എ . തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 

etc . The cost of tender form will be accepted directly at 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രപതിച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

office or through Money order only . 
ദർഘാസ് തുക - 1,25,000 . 

- Address - Principal , Government Polytechnic College, 

Perinthalmanna, Angadippuram ,P .O . Malappuram (Dist ), 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 

Kerala- 679 321 , Phone : 04933 227253 , 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

ഒറിജിനൽ - 400 + 20 ( നികുതി) + - 40., 
- തപാൽ ചെലവ്= 460. 

[ നമ്പർ 3/2015 - 16 ] 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 200 + 10 ( നികുതി) + 40 

നമ്പർ ബി - 4340/ 15(10 ) ( MHRD ) 

2016 ജനുവരി 13 . 
തപാൽ ചെലവ്- 250. 

- പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ലാബിലേക്ക് Refrigeration Test Rig, Flash 
സമയവും - 27 - 2 - 2016, 1 മണി. 

and Fire Point Apparatus എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 

- ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രപതിച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
സമയവും - 27 - 2 - 2016, 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുക 1,80, 000. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 2 -2016, 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ദർഘാസുകൾ പിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . പോളിടെൿനിക് 

ഒറിജിനൽ - 400 + 20 ( നികുതി) + 40 
കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ , അങ്ങാടിപ്പുറം പി . ഒ ., മലപ്പുറം 
ജില്ല , കേരളം - 679 321 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ വഴിയോ 

തപാൽ ചെലവ്= 460. 
നേരിട്ടോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് വില നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 200 + 10 ( നികുതി) + 40 
മണിയോർഡർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 

- തപാൽ ചെലവ്= - 250. 
തപാലിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ തപാൽ ചെല വായി 40 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
അധികമായി നൽകേണ്ട താ ണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 

സമയവും - 29- 2 - 2016, 1 മണി. 
അടക്കം ചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസിന്റെ നമ്പർ , പേര്, 
അവസാന തീയതി, മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തി ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
മേൽ വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

സമയവും -- 29 - 2 - 2016, 2 മണി. 
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ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 29 - 2- 2016, 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- ദർഘാസുകൾ പിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . പോളിടെക്നിക് 

ഒറിജിനൽ - 900 + 45 ( നികുതി) + 
കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ, അങ്ങാടിപ്പുറം, പി. ഒ., മലപ്പുറം 
ജില്ല , കേരളം - 679 321 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ വഴിയോ 

(തപാൽ ചെലവ്) - 40 = 985. 
നേരിട്ടോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് വില നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 500 + 25 ( നികുതി) + 
മണിയോർഡർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ തപാൽ ചെലവായി 40 

(തപാൽചാർജ് ) - 40 = 565. 
അധികമായി നൽകേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
അടക്കം ചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസിന്റെ നമ്പർ , പേര്, 

സമയവും - 29 - 2 - 2016 , 1 മണി. 
അവസാന തീയതി, മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തി 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
മേൽ വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

സമയവും - 29- 2 - 2016, 2 മണി. 
| [ No. 03 /2015 - 16] 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 29-2- 2016, 
No. B -4340 /2015/( 10 )/( MHRD ). - 13th January 2016. 3 മണി. 

Sealed tenders are invited for the supply of - ദർഘാസുകൾ പിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. പോളിടെക്നിക് 
Equipments (Refrigeration Test Rig, Flash and Fire Point കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ , അങ്ങാടിപ്പുറം പി. ഒ., മലപ്പുറം 
Apparatus ) to Heat Engine Lab under Mechanical ജില്ല , കേരളം - 679 321 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ വഴിയോ 
Engineering Department to Government Polytechnic നേരിട്ടോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് വില നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 
College, Perinthalmanna. 

മണിയോർഡർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 
Estimate Cost - 1,80,000. 

തപാലിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ തപാൽ ചെല വായിൽ 40 

അധികമായി നൽകേണ്ട താ ണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 
EMD - 1 % 

അടക്കം ചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസിന്റെ നമ്പർ, പേര്, 
Cost of tender forms: 

അവസാന തീയതി, മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തി 

മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
Original — 400 + ( Sales Tax ) ừ 20 + 
(Postal Charge ) - 40 = 460 . 

[ No. 04/2015 -16] 
Duplicate - 200 + ( Sales Tax ) " 10 + 

No . 4410/2015/(14)/( MHRD ). 13th January 2016. 
( Postal Charge) 40 = 250. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Due date and time for sale of tender form - 29 - 2 -2016, Machineries ( Static Converter, Speed Controller etc.) to 
1 p . m . 

Electrical Mechinery Lab under Electrical and Electronics 
Due date and time for receipt of tender form — 29 -2-2016 , Engineering Department to Government Polytechnic 
2 p . m 

College, Perinthalmanna . 
- Date and time of opening of tender - 29 - 2- 2016 , Estimate Cost - 4,45,000. 
3 p. m . 

EMD1 %. 
The tender forms are available from the office either 
in person or by post. Postal charge - 40 is to be paid 

Cost of tender forms: 
extra in case the tender is required by post. 

Original — 900 + (Sales Tax ) . 45 + 

(Postal Charge ) - 40 = 985 , 
The cover containing tender form should bear the 
name of the tender, tender number, due date , from address 

Duplicate - 500 + ( Sales Tax ) - 25 + 
etc . The cost of tender form will be accepted directly at 

(Postal Charge) - 40 = 565 . 
office or through Money Order only . 

Due date and time for sale of tender form — 29 -2- 2016 , 
- Address Principal, Government Polytechnic College, - 1 p. m . 
Perinthalmanna ,Angadippuram P. O . Malappuram (Dist), 

Due date and time for receipt of tender form — 29 - 2 -2016 , 
Kerala- 679 321. Phone : 04933 227253. 

2 p. m . 

Date and time of opening of tender - 29 - 2 -2016 , 

3 p . m . 
- [ നമ്പർ 04/ 2015 - 16 ) 

The tender forms are available from the office either 
No. 4410 / 2015/(14) /( MHRD ). 

| 2016 ജനുവരി 13. 

in person or by post . Postal charge - 40 is to be paid 
പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ extra in case the tender is required by post. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷിനറി ലാബിലേക്ക് Static Converter, Speed 

The cover containing tender form should bear the 
Controller മുത ലായ ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം 

name of the tender , tender number, due date, from address 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രപതിച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

etc . The cost of tender form will be accepted directly at 
ദർഘാസ് തുക - 4, 45, 000. 

office or through Money Order only. 


400 


343 


- ( 4) 


16th FEB. 2016) 

STORES PURCHASE 
- Address - Principal , Government Polytechnic College, 

Due date and time for sale of tender form — 29 -2 - 2016 , 
Perinthalmanna, Angadippuram P.O ., Malappuram (Dist). 

1 p . m . 
Kerala-679 321 Phone: 04933- 227253 . 

Due date and time for receipt of tender form 

29 -2-2016, 2 p. m . 
- [ നമ്പർ 05 /2015 - 16) 

- Date and time of opening of tender -- 29 - 2 - 2016 , 
നമ്പർ ബി - 4409 /2015 /( 15 ) MHRD . 

2016 ജനുവരി 13. 

- 3 p . m . 
പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 

The tender forms are available from the office either 
ഇല ക് ടിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ആന്റ് ഇല ക് ടോ ണിക് സ് - in person or by post. Postal charge - 40 is to be paid 
ലാബിലേക്ക് TOD Meter, Oscilloscope എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ extra in case the tender is required by post. 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്ര പതിച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

The cover containing tender form should bear the 
ദർഘാസ് തുക - 3,45, 000 . 

name of the tender, tender number, due date , from 

address etc. The cost of tender form will be accepted 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

directly at office or through Money Order only. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 700 +35 ( നികുതി) + 40 

| ( 5 ) 
(തപാൽ ചെലവ്) = " 775. 

- [ നമ്പർ 06 /2015-16] 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 400 + 20 ( നികുതി) + 40 

നമ്പർ ബി - 4424 / 2015 . 

2016 ജനുവരി 13 . 
(തപാൽ ചെലവ്) = 460. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

-- പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
സമയവും - 29 -2 - 2016 , 1 മണി. 

എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ലാബിലേക്ക് AVR മൈക്രോകൺട്രോളർ, 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും - VLSI യി നർ കിറ്റ് എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
സമയവും - 29 - 2 - 2016 , 2 മണി. 

ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്ര പതിച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും, സമയവും - 29-2 -2016 , കൊള്ളുന്നു . 
3 മണി. 

ദർഘാസ് തുക - 3,95,000. 
ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ, അങ്ങാടിപ്പുറം പി . ഒ ., മലപ്പുറം, 
ജില്ല , കേരളം- 679 321 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ വഴിയോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

നേരിട്ടോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് വില നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 
മണി ഓർഡർ വഴി മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . 

അസ്സൽ - 800+ 40 ( നികുതി) + 40 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ തപാൽ 

(തപാൽ ചെലവ്) = " 880. 
ചെലവായി - 40 അധികമായി നൽകേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 400 +20 ( നികുതി) + 40 
ദർഘാ സു കൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് 
ദർ ഘാ സിന്റെ നമ്പർ, പേര്, അ വ സാ ന തീയതി, 

- (തപാൽ ചെലവ്) = - 460. 
മേൽ വി ലാസം മുത ലാ യ വ രേഖ പ്പെ ടുത്തി മേൽ ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

സമയവും- 29 - 2 - 2016 , 1 മണി. 
[ No. 05/2015-16] 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും - 29-2- 2016 , 2 മണി. 
No. B -4409/2015/(15 ) MHRD . 13th January 2016. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 29- 2 -2016, 
Sealed tenders are invited for the supply of - 3 മണി. 
Equipments ( TOD Meter, Oscilloscope ) to Electrical 
Measurement and Electronics Lab under ELectrical and 

ദർഘാസുകൾ പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
Electronics Engineering Department to Government 

പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ, അങ്ങാടിപ്പുറം 
Polytechnic College , Perinthalmanna . 

പി . ഒ., മലപ്പുറം ജില്ല , കേരളം -679 321 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
| Estimated Cost - 3,45, 000 . 

തപാൽ വഴിയോ നേരിട്ടോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് വില 

നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണിയോർഡർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു 
EMD - 1 %. 

കയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ 
Cost of tender form : 

തപാൽ ചെലവായി 40 അധികമായി നൽകേണ്ടതാണ്. 
Original - 700 + 35 (Sales tax ) + 40 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിന് 
(Postal charge) = " 775 . 

പുറത്ത് ദർഘാസിന്റെ നമ്പർ, പേര്, അവസാന തീയതി, 
Duplicate = 400 + 20 ( Sales tax ) + 40 മേൽ വിലാസം മു ത ലാ യ വ രേഖ പ്പെടുത്തി മേൽ 
(Postal charge ) = ` 460 . 

വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 


344 


16th FEB. 2016) 

STORES PURCHASE 
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- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും -- 29 - 2 -2016, 2 മണി. 
No. B -4424/2015. 

13th January 2016. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 29-2- 2016 , 
Sealed tenders are invited for the supply of 

- 3 മണി. 
Equipments (AVR Microcontroller and VLSI Trainer Kit) to 

- ദർഘാസുകൾ പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
Embedded System Lab under Electronics Engineering 

പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ , അങ്ങാടിപ്പുറം 
Department of Government Polytechnic College , 

പി . ഒ ., മല - റം ജില്ല, കേര ളം - 679 321 എന്ന 
Perinthalmanna . 

വിലാസത്തിൽ തപാൽ വഴിയോ നേരിട്ടോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Estimated Cost - 3,95, 000. 

ദർഘാസ് വില നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണി ഓർഡർ വഴി 

മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ 
EMD - 1 %. 

വേണമെന്നുള്ളവർ തപാൽ ചെലവായി 40 അധികമായി 
Cost of tender form : 

നൽകേ ണ്ട താ ണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ അടക്കം 

ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസിന്റെ നമ്പർ, പേര്, 
Original - 800 + ( Sales tax ) - 40 + 

അവസാന തീയതി, മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തി 
Postal charge - 40 = Total - 880. 

മുകളിൽ പറഞ്ഞ മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
Duplicate — 400 + (Sales tax ) — 20 + 

[ No . 07/2015 -16] 
Postal charge - 40 = Total 460. 
Due date and time for sale of tender form — 29 -2 -2016 , - No. B -4422/15/(17) MHRD . 13th January 2016. 
1 p . m . 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Due date and time for receipt of tender form 

Equipments (Digital Multimeter, Programmable Function 
29- 2 -2016 , 2 p. m . 

Generator, Universal IC Tester etc.) to Electronic Circuit 
Date and time of opening of tender - 29 -2 -2016, 3 p. m . 

Lab under Electronics Engineering Department to 

Government Polytechnic College, Perinthalmanna. 
The tender forms are available from the office either 

Estimated Cost _ 1, 94 ,000 . 
in person or by post. Postal charge - 40 is to be paid 
extra in case the tender is required by post. 

EMD1 %. 
The cover containing tender form should bear the Cost of tender form : 
name of the tender, tender number, due date , from - Original - 400 +(Sales tax) : 20 +Postal charge 
address etc. The cost of tender form will be accepted 

- 40 = Total 460. 
directly at office or through Money Order only. 

Duplicate " 200 + (Sales tax ) 10 + Postal charge 

40 = Total - 250. 

Due date and time for sale of tender form — 29 -2 -2016 , 
[ നമ്പർ 07 / 2015 - 16] 

- 1 p . m . 
നമ്പർ ബി. 4422 / 15 / ( 17 ) MHRD . 2016 ജനുവരി 13 . Due date and time for receipt of tender form 

29- 2- 2016, 2 p. m . 
- പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ലാബിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ, 

- Date and time of opening of tender - 29 - 2- 2016 , 3 p. m . 
പ്രോഗ്രാമബിൾ ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ, യൂണിവേഴ്സൽ ഐ . സി . The tender forms are available from the office either 
ടെസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് | in person or by post. Postal charge - 40 is to be paid 
മുദ്ര പതിച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

extra in case the tender is required by post. 
ദർഘാസ് തുക - 1,94,000 . 

The cover containing tender form should bear the 

name of the tender, tender number, due date , from 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 

address etc. The cost of tender form will be accepted 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

directly at office or through Money Order only. 
അസ്സൽ - 400 + ( നികുതി) - 20 + തപാൽ 
- ചെലവ്- 40 = ആകെ - 460. 

Govt. Polytechnic College , 

Perinthalmanna , 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 200 + ( നികുതി) - 10 + തപാൽ 

Angadippuram P. O ., 
- ചെലവ് - 40 = ആകെ - 250. 

Malappuram Dist ., 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും Kerala - 679 321, 

(Sd.) 
സമയവും -- 29 - 2 -2016, 1 മണി. 

Phone: 04933 -227253. 

Principal. 
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ലഘു ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 

accompanied by a cash remittance , which is the price 

fixed for a form /set of form and which is not refundable 
നമ്പർ എ7- 2856/ 2015 . 

2016 ജനുവരി 15. under any circumstances . Those who need the tender 

form by post should send cost of tender form plus 
കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 

postage charge - 30 by Money Order to the Principal, 
ഇലക്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് 

Kerala Govt. Polytechnic College , Kozhikode. 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 

The tender forms are not transferable . Sale of tender forms 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

will be closed at 3 p .m . on 18 -2 - 2016 . DD / Cheque /Postage 
അടങ്കൽ തുക - 2 .5 ലക്ഷം. 

stamps etc . will not be accepted towards the cost of the 

tender forms. Tender forms will not be sent by VPP . 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 

Duplicate tender forms, if required will be issued at half 

rate of original forms, per copy . 
ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 
കോളേ ജ് , വെസ്റ്റ്ഹിൽ, കോഴി ക്കോട്- 5 എന്ന 

Govt. Polytechnic College , 

( Sd.) 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതും കവറിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് 

-- West Hill, Kozhikode - 673 055. 

Principal. 
നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഓഫീസിൽ 

(1) 
നിന്നും നേരിട്ട് 525 - നും തപാലിൽ വേണ്ടവർക്ക് 
555 - നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട 

നമ്പർ ഡി1/ 5598 / 2016 . 

2016 ജനുവരി 19 . 
അവസാന തീയതി 19 - 2 -2016, 2 മണിയാകുന്നു . വൈകി വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു ഇ . സി . ഇ . ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 
ന്നതല്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസുകൾ 

ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
19 - 2- 2016- ന് 3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 

കോളേജ്, വയനാട്, മാനന്തവാടി എന്ന വിലാസത്തിൽ 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 

അയച്ചുതരേണ്ടതും കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ 10 / 2015- 16 

എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 
18 - 2 - 2016 , 3 മണിവരെ ആഫീസ് വേളയിൽ ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഡി . ഡി ., ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് 
ഓർഡർ തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഇനങ്ങളെ 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് 
പ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ദർഘാസിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- 840 - ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. തപാലിൽ വേണ്ടവർ - 875 - ന്റെ 

മണിയോർഡർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ - 275- ന് ലഭ്യമാണ്. 

കോളേജ്, വയനാട്, മാനന്തവാടി എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 

തരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
No. A7-2856/ 2015 . 

15th January 2016. 

9 - 3 - 2016, 2 മണി ആകുന്നു . വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
Sealed tenders are invited for the supply of Electrical യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ആവശ്യമെങ്കിൽ 
Machine Lab of Electrical Engineering Dept. to ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
Government Polytechnic College , Kozhikode . 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസുകൾ 9 - 3 - 2016 - ന് 3 മണിക്ക് 

ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള വരുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറന്ന് 
Estimate Cost (in Lakhs) - 2 .5 

പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 8 -3 -2016 , 3 മണി 
EMD - 1 % of Estimate ( minimum 1,500). 

വരെ ഓഫീസ് വേളയിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

വില ഡി . ഡി ., ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ തുട ങ്ങിയ 
Preliminary Agreement - In stamp Paper worth രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഇനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ 
- 200 . 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ - 420 - ന് ലഭ്യമാണ്. 
- Cost of tender form - 525 . 

No. D1/ 5598/2015 . 

| 19th January 2016. 
The tenders should be enclosed agreement in stamp 
paper worth 200 and Earnest Money Deposit @ 1 % of 

Sealed tenders are invited for the supply of 

Equipments for ECE Department in Government 
estimate and superscribed the tender No. due on 
19 - 2 - 2016 at 2 p . m . and addressed to the Principal, 

Engineering College, Wayanad . 
Kerala Government Polytechnic College , Kozhikode . Late 

The tenders should be superscribed the Tender 
tenders will not be accepted . The tenders will be opened 

No. 10 /2015 - 16 due on 9 - 3 - 2016 at 2 p . m . and addressed 
at 3 p . m . on 19 - 2 - 2016 in the presence of such of the 

to the Principal Government Engineering College , 

Wayanad . Late tenders will not be accepted . The tenders 
tenderers or their authorized representatives who may be 

will be opened at 3 p .m . on 9 - 3 - 2016 in the presence of 
present at the time. 

such of the tenderers or their authorized representatives 
Intending tenderers may on application to the who may be present at the time. 
Principal, Govt. Polytechnic College, Kozhikode , obtain 

Intending tenderers may on application to the 
the requisite tender forms on which tenders should be Principal, Government Engineering College , Wayanad , 
submitted . Application for the tender form should be obtain the requisite tender forms on which tenders should 
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be submitted . Application for the tender form should be No. D1/6633 /2015 . 

| 14th January 2016. 
accompanied by a cash remittance - 840 which is the Sealed tenders are invited for the supply of 
price fixed for a form / set of form and which is not Equipments for Physics Lab in Government Engineering 
refundable under any circumstances. Those who need the College, Wayanad. 
tender form by post should send M. 0 . " 875 to the 

- P. A . C . - " 2,95,055 
Principal, Government Engineering College, Wayanad , 

| E . M. D . - 1 % 
Mananthavady. The tender forms are not transferable . 

The tenders should be superscribed the tender 
Detailed specification of the item will be obtained from 

No. 9 /2015 -16 due on 3 -3 -2016 at 2 p . m . and addressed to 
the Office along with tender form . Sale of tender forms 

the Principal, Government Engineering Colleges, Wayanad . 
will be closed at 3 p .m . on 8 - 3 - 2016 . DD /Cheque/ Postage 

Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of the 

opened at 3 p .m . on 23 -2 -2016 in the presence of such 
tender forms not will forms be sent by VPP. Duplicate 

of the tenderers or their authorized representatives who 
tender forms, if required will be issued at - 420 per copy. 

may be present at the time. 
NB. — A pleliminary agreement in Kerala Stamp Paper Intending tenderers may on application to the 

worth - 200 should be attached along with Principal, Government Engineering College, Wayanad , 
the duly filled tender form . The format of obtain the requisite tender forms on which tenders should 
agreement is attached in Page No. 8 of the 

be submitted . Application for the tender form should be 
tender form . 

accompanied by a cash remittance of 630 which is the 
price fixed for a form / set of form and which is not 

refundable under any circumstances. Those who need the 
നമ്പർ ഡി1 / 6633 / 2015. 

2016 ജനുവരി 14 . 

tender form by post should send M . 0 . 665 to the 

Principal, Government Engineering College, Wayanad , 
വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 

| P. 0 . Thalapuzha. The tender forms are not transferable . 
ഫിസിക്സ് ലാബിലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം Detailed specification of the item will be obtained from 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

the office along with tender form . Sale of tender forms 

will be closed at 3 p .m . on 22- 2 - 2016 . DD / Cheque/ Postage 
അടങ്കൽ തുക്- 2,95,055. 

Stamps etc. will not be accepted towards the cost of the 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

tender forms not will forms be sent by VPP . Duplicate 
ദർഘാ സു കൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 

tender forms, if required will be issued at - 315 per copy. 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വയനാട്, മാനന്തവാടി എന്ന N . B . - A preliminary agreement in Kerala Stamp Paper 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതും കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസ് 

- Worth | 200 should attached along with the 
നമ്പർ 09/ 2015- 16 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 

duly filled tender form . The format of agreement 

is attached in Page No. 8 of the tender form . 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും നേരിട്ട് 

Government Engineering College, 
- 630 - ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. തപാലിൽ വേണ്ടവർ - 665 - ന്റെ 

Wayanad , Mananthavady, 

( Sd.) 
മണിയോർഡർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

Tele : 04935-271261. 

Principal. 
കോളേജ്, വയനാട്, മാനന്തവാടി എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
23- 2- 2016, 2 മണിയാകുന്നു . വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ Vigilance and Anti -Corruption Bureau 
ദർഘാസുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസുകൾ 23 - 2 -2016 - ന് 3 മണിക്ക് 
ഹാജരായിട്ടുള്ളവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധി 

- നമ്പർ എം1-3323/ 2016 . 

2016 ജനുവരി 30. 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 22 - 2 -2016, 3 മണിവരെ 

- തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ 
ഓഫീസ് വേളയിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - ബ റോയിൽ ലഭിക്കുന്ന പരാ തി കൾ സമ്പൂർണ്ണ മായും 

ഡി . ഡി ., ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലാക്കുന്നതിന് അംഗീകത 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഇന ങ്ങ ളെ പ്പറ്റിയുള്ള വിവ ര ങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസ്ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർഘാസിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് - ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 
ഫോറങ്ങൾ - 315 - ന് ലഭ്യമാണ്. 

മേൽവിലാസവും വിഷയവും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
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STORES PURCHASE 
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Earnest Money Deposit ( EMD ) — 2,000 to be drawn 
as Demand Draft in favour of the Director, 
Vigilance & Anti - Corruption Bureau, Thiruvananthapuram . 


- നിര തദവ്യം - വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ 
ബറോ ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ മാറാവുന്ന 2,000 - ന്റെ 
ഡിമാന്റ് ഡാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
16 - 2 - 2016 മുതൽ 20 - 2- 2016, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 2- 2016, 3 മണിവരെ. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 - 2 - 2016, 
4 മണി. 


- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും യാതൊരു കാരണവും 
കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം വിജിലൻസ് ആന്റ് 
ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ബാധകമാണ്. 


Cost of tender form - 400 + VAT. 

Date and time of sale of tender form — 16 -2 -2016 to 
20 - 2- 2016 up to 3 p . m . 

Date and time of submission of filled in tender 
form - 22- 2- 2016 , up to 3 p. m . 

Date and time of opening of tender - 22 - 2 -2016 
at 4 p . m . 

The Director, Vigilance and Anti- Corruption Bureau 
has every right to accept or reject the tender without 
stating any reason. All conditions regarding tender as per 
Store Purchase Manual will be applicable in this case. 

The specifications of the equipment governing the 
supply are available at the official Website of Vigilance 
and Anti- Corruption Bureau www. vigilance. kerala.gov.in . 


വിതരണം ചെയ്യേണ്ട സാമഗ്രികളുടെ വിശദ വിവരം 
വിജിലൻസ്ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെഔദ്യോഗിക 
വെബ് സൈറ്റായ www. vigilance.kerala. gov.in - ൽ ലഭ്യമാണ്. 


No. M1 -3323 /2016. 


30th January 2016 . 


Sealed tenders are invited by the undersigned on 
behalf of Governor of Kerala from reputed firms for 
implementing complete Digitalization of Petitions received 
in Vigilance and Anti-Corruption Bureau . The cover 
should be superscribed with the name of firm and the 
subject for which the quoted is submitted . 


Vigilance and 
Anti- Corruption Bureau , 
Vikas Bhavan , 
Thiruvananthapuram , 

(Sd.) 
Pin - 695 033. 

Superintendent of Police ( INT). 


Gaz , No. 7/2016 /DTP ( SPC) . 
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